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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1157 

5 Νοεμβρίου 1998 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αοίθ. 52827 

Σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών του Οικισμού Μετα¬ 
μόρφωση III. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
(Συνεδρίαση 71/8.10.1998, θέμα 65) 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξειςτου Ν. 3741/1929 «περίτης κατ’ όροφο 
ιδιοκτησίας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971 
και τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα. 

β) Τις διατάξειςτου Α.Ν. 163/1967 όπως τροποποιήθη¬ 
κε και αντικαταστάσθηκε με τα Ν.Δ. 946/1971 και 
145/1973. 

γ) Την αριθμ. 5569/28.9.98 πράξη της Συμβ/φου Αθη¬ 
νών Καφίρη - Αθανασίου περί καταθέσεως του σχετικού 
φακέλλουτου Οικισμού Μεταμόρφωση III, στον οποίο πε¬ 
ριλαμβάνονται πίνακες κατανομής ποσοστών, σχέδιο Γε¬ 
νικής διατάξεως του Οικισμού και σχέδια κατόψεων, ό¬ 
ψεων και τειμών ως και τα σχετικά στοιχεία κοστολόγη¬ 
σης, προβαίνουμε: 

Στην σύσι:αση αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του 
Οικισμού της πόλης Μεταμόρφωση του Νομού Αττικής 
(αριθμός οικισμού III) στοίχοι είκοσι (20), κατοικίες τρια¬ 
κόσιες τριά’/τα δύο (332), με ημερομηνία κλήρωσης 15 - 
16.2.86, αριθμός πολεοδομικής μελέτης 11282/Α/8/ 
5.2.1986 που ανοικοδομήθηκε με δαπάνη του ΟΕΚ σε ι¬ 
διόκτητο αυτού οικόπεδο. 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

1) Ο παραπάνω οικισμός οικοδομήθηκε επί οικοπέδου 
έκτασης ολικών μέτρων τετραγωνικών τριάντα εννέα χι¬ 
λιάδων τριακοσίων δέκα τεσσάρων (39.314) το οποίο έχει 
κατατμηθεί σε πέντε (5) τεμάχια, που ανήκουν στην απο¬ 
κλειστική κυριότητα νομή και κατοχή του ΟΕΚ, κείται στη 
θέση Λυκόβρυση ή Κοπρισιές της Περιφέρειας του Δή¬ 
μου Μεταμόρφωσης Αττικής, ορίζεται με τα στοιχεία Α - 
Β - Γ - Δ - Ε - Α στο αριθμ. 11282/Α/8.5.2.1986 σχέδιο α¬ 
ρίθμησης κ>.ήρωσηςτηςτεχνικήςΥπηρεσίαςτουΟΕΚκαι 
συνορεύει: 

Βόρεια: Επί πλευράς Β - Γ - Δ με δημόσια οδό Σ. Βενιζέ- 


λου άγουσα από Αθήνα προς Κηφισιά μέσω Μεταμόρφω¬ 
σης. 

Ανατολικά: Επί πλευράς Α - Β με δημόσια οδό Καραολή 
και Δημητρίου άγουσα προς Ηράκλειο. 

Νότια: Επί πλευράς Α - Ε με οδό Κάλβου. 

Δυτικά: Επί πλευράς Δ - Ε με ιδιοκτησίες αγνώστων. 

2) Το παραπάνω οικόπεδο εμφαίνεται με τα περιμετρι¬ 
κά στοιχεία Α - Β - Γ - Δ - Ε - Α στο από το Ιανουαρίου1981 
Τοπογραφικό Διάγραμμα των Τοπογράφων Μηχανικών 
του ΟΕΚ Απ. Τσίβου και Θεόδ. Γιαγκίνη, ακριβές αντίγρα¬ 
φο του οποίου υπογεγραμμένο από τον μηχανικό του Ο¬ 
ΕΚ Δημητριάδη Σίμο ευρίσκεται στο σχετικό φάκελλοτου 
οικισμού που έχει κατατεθεί στο Συμβ/φο της πόλης Αθη¬ 
νών ως ανωτέρω. 

3) Το οικόπεδο αυτό αποτελείται από τα παρακάτω οι¬ 
κοδομικά τετράγωνα και τμήματα αυτών: 

α) Το αριθμ. ενενήντα (90) οικοδομικό τετράγωνο ορί¬ 
ζεται μετά στοιχεία Α1 - Β1 - Π - Δ1 - Ε1 - Α1 έχει έκταση 
τρείς χιλιάδες επτακόσια δέκα επτά τετραγωνικά μέτρα 
(3.717) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με δημόσια οδό Σοφ. Βενιζέλου. 

Ανατολικά: Με οδό Μαυροβουνίου. 

Νότια: Με οδό Ιερού Λόχου και 

Δυτικά: Με ιδιοκτησίες αγνώστων. 

β) το αριθμ. ενενήντα ένα (91) οικοδομικό τετράγωνο ο¬ 
ρίζεται με τα στοιχεία Ζ1-Η1-Θ1-Ι1-Ζ1 έχει έκταση ο¬ 
κτώ χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ένα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (8.771) και έχει διαιρεθεί σε δύο επί μέρους οικοδο¬ 
μικά τετράγωνα 91α και 91β με την διάνοιξη της οδού 
Νικηφορίδη και συνορεύει: 

Βόρεια: Με δημόσια οδό Σοφ. Βενιζέλου. 

Νότια: Με οδό Ιερού Λόχου. 

Ανατολικά: Με οδό Μακαρίου και 

Δυτικά: Με οδό Μαυροβουνίου. 

γ) Το αριθμ. ενενήντα τρία (93) οικοδομικό τετράγωνο 
απεικονίζεται με τα στοιχεία Κ-Λ1-Μ1-Ν1-Ξ1-Κ1 έχει 
εμβαδόν εννέα χιλιάδες ένδεκα μέτρα (9.011) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βόρεια: Με οδό Σοφ. Βενιζέλου. 

Νότια: Με οδο Ιερού Λόχου. 

Δυτικά: Με οδό Μακαρίου και 

Ανατολικά: Με οδό Καραολή και Δημητρίου. 

δ) Το αριθμ. ενενήντα τέσσερα (94) οικοδομικό τετρά- 
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γωνο απεικονίζεται με τα στοιχεία 01 - Π1 - Ρ1 - ΣΙ - ΤΙ - 
Υ1 - 01 έχει εμβαδόν έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα εν¬ 
νέα τετραγωνικά μέτρα (6,739) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με οδό Ιερού Λόχου. 

Νότια: Με οδό Κάλβου. 

Ανατολικά: Με οδό Καραολή και Δημητρίου και 
Δυτικά; Με οδό Μακαρίου. 

ε) Το αριθμ. ενενήντα πέντε (95) οικοδομικό τετράγωνο 
απεικονίζεται με τα στοιχεία Φ1- Χ1-Ψ1-Ω1-Φ1 έχει εμ¬ 
βαδόν ένδεκα χιλιάδες εβδομήντα έξι τετραγωνικά μέτρα 
(11.076) και συνορεύει: 

Βόρεια; Με οδό Ιερού Λόχου, 

Νότια; Με οδό Κάλβου. 

Δυτικά; Με ιδιοκτησίες αγνώστων και 
Ανατολικά; Με οδό Μακαρίου. 

4) Το ολικό οικόπεδο το οποίο περικλείει τα παραπάνω 
οικοδομικά τετράγωνα και τμήματα αυτών (39.314 τ.μ.) 
περιήλθε στην πλήρη κυοιότητα νομή και κατοχή του ΟΕΚ 
δυνάμει του συμβολαίου αγοράς αριθμ. 24276/ 
29.11.1977 σε συνδυασμό με την εξοφλητική πράξη 
31173/9.1.1980 του συμβ/φου Αθηνών Παναγιώτη Δημη¬ 
τρίου Σταυρόπουλου που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βι¬ 
βλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Νέας Ιωνίας στο τόμο 
97 και αριθμό 104. 

Η αγορά έγινε από τους Κων/νο Παπάζογλου του Θεο¬ 
δώρου, Περικλή Παπάζογλου του Θεοδώρου, Στυλιανό 
.Παπάζογλου του Θεοδώρου, Ματθαίο Παπάζογλου του 
Γεωργίου, Θεόδωρο Παπάζογλου του Γεωργίου, Ελένη 
Ροδάπη συζ. Αθ. Καλοχρήστου το γένος Γ. Παπάζογλου 
ο; οποίοι κατείχαν το παραπάνω οικόπεδο. 

Α) οι μεν Κων/νος Θ. Παπάζογλου, Στυλιανός Θ. Παπά¬ 
ζογλου και Περικλής Θ. Παπάζογλου κατάποσοστό 1/4 εξ 
αδιαιρέτου ο καθένας, το οποίο απέκτησαν από αγορά α¬ 
πό την Δέσποινα Αλ. Σεριάνη δυνάμει του συμβ. 
16703/26.4,1941 που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία 
μεταγραφών του Υποθ/κείου Αχαρνών στο τόμο 61 και α- 
ριθμ. 148, 

Β) οι δε Θεόδωρος Γ. Παπάζογλου, Ματθαίος Γ. Παπά¬ 
ζογλου και Ελένη - Ροδόπη συζ, Αθ. Καλοχρήστου το γέ¬ 
νος Γ. Παπάζογλου κατά ποσοστό 1/12 εξ αδιαιρέτου ο 
καθένας από κληρονομιά του Γεωργίου Θ. Παπάζογλου 
δυνάμει της αριθμ. 38914/29.1 63 δηλώσεως αποδοχής 
κληρονομιάς που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία με¬ 
ταγραφών του Υποθ/κείου Νέας Ιωνίας στο τόμο 43 και α- 
ριθμ. 137. 

5) Από το συνολικά οικόπεδο των τριάντα εννέα χιλιά¬ 
δων τριακοσίων δέκα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων 
(39.314) διατέθηκαν για δημόσιους και κοινόχρηστους 
χώρους μέτρα τετραγωνικά τρείς χιλιάδες διακόσια πε¬ 
νήντα έξι και δέκα πένΓε χιλιοστά (3.256,015). Η έκταση 
αυτή ανήκει στην κυριότητα του ΟΕΚ και δεν μεταβιβάζε¬ 
ι αι στους οικιστές με ττιν μεταβίβαση σε κάθε ένα από αυ- 
ιούς της αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας τους. 

Στην κυριότητα του ΟΕΚ παραμένει επίσης και δεν με- 
'αβιβάζεται στους οικκπές έκταση μέτρωντετραγωνικων 
τίέντε χιλιάδων έξι τετραγωνικών μέτρων ενεακοσίων εί¬ 
κοσι πέντε χιλιοστών (5.006,925) 

Ο Οικισμός τούτος ο,κοδομήθηκε επί της υπολοίπου ε- 
κτάσεως των τριάντα ένα χιλιάδων πενήντα ένα τετρ. μέ¬ 
τρων και εξήντα χιλιοσιών (31,051,060) η οποία μόνη αυ¬ 
τή αποτελεί το οικόπεδο των με την παρούσα πράξη συνι- 


στωμένων αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικι¬ 
σμού και μεταβιβάζεται στους οικιστές μετην μεταβίβαση 
με τις οριζόντιες ιδιοκτησίες τους και κατά ποσοστό εξ α¬ 
διαιρέτου που αναλογεί σε κάθε μιά από αυτές. 

6) Στο αριθμ. 11282/Α/8/5.2.1986 σχέδιο αρίθμησης 
κλήρωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΕΚ Το οικόπεδο 
του οικισμού μέτρων τετραγωνικών τριάντα εννέα χιλιά- 
δωντριακοσίωνδέκατεσσάρων (39.314) εμφαίνεται μετά 
αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α. 

Η ρόζ επιφάνεια του σχεδίου τούτου είναι εκείνη που 
διατίθεται για δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους. Η 
μπλέ επιφάνεια είναι εκείνη που παραμένει στην κυριότη¬ 
τα του ΟΕΚ. Η λοιπή επίφάνεια του σχεδίου τούτου των 
31.051,06 τετρ. μέτρων αποτελεί το οικόπεδο του οικι¬ 
σμού. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ Ο¬ 
ΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
Ο οικισμός που χαρακηρίζεται με τον λατινικό αριθμό (I- 
II) έχει ανεγερθεί στο προαναφερόμενο οικόπεδο και πε¬ 
ριλαμβάνει συνολικά είκοσι (20) στοίχους. 

Σε αυτούς αντιστοιχούν συνολικά τριακόσια τριάντα 
δύο (332) διαμερίσματα που λεπτομερειακά περιγράφο- 
νται ακολούθως; 

ΣΤΟΙΧΟΣ ένα (1) 

Πολυκατοικία ένα (1) 

Πολυκατοικία ένα (1) τύπου 412 Β (α) που φαίνεται στο 
αριθμ. 11282/Α/8/5.2.86πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται 
από πυλωτή - ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β), τρί¬ 
το (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω από τη πυλωτή - ισόγειο ορό¬ 
φους και δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή -Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 β σχέδιο κατόψεως. 
ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. ένα (1) και δύο (2) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2Β σχέδιο κατόψεως 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. ένα (1) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα μ^ και ε¬ 
νενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκά¬ 
κις χιλιοστά (34 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι δύο χιλιο¬ 
στά {122%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έ¬ 
να χιλιοστά (141 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το 2 διαμέρισμα του ίδι¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ, δύο (2) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ μ^ και ενε¬ 
νήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χι- 
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λιοοτά (27%3 ο) που αντιστοιχούν σε μέτρατετρ. ογδόντα 
δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοστό συμμετοκής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστήρα ενενήντα πέ¬ 
ντε χιλιοστά (95%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εν¬ 
νέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 1 του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 

κλιμακοστάσο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. τρία (3) και τέσσερα(4) διαμερίσματα που 
φαίνονται σ:ο αριθμ. Α/2 (β) σχέδιο κατόψεως και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Τοαριθμ.τρία (3) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα μ^ και ε¬ 
νενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκά¬ 
κις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα πέντε χι¬ 
λιοστά (135%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 4 του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τέσσερα (4) διαμέρισμα αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ μ'™ 
και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας 
έξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκά¬ 
κις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. ο¬ 
γδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψήφους εί¬ 
κοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστήρα 
εκατόν τέσσερα χιλιοστά (104%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 3 του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. πέντε (5) και έξι (6) διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο αριθμ. Α/2 (β) σχέδιο κατόψεως και περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Το αριθμ. πέντε (5) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσε¬ 
ρα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα μ'^”" 
και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα 


δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. (106,58) 
ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά 
(141%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα επτά χιλιοστά 
(147%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα ένα χι¬ 
λιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 6 του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. έξι (6) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ μ^ και ενε¬ 
νήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χι¬ 
λιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. ογδόντα 
δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστήρα εκατόν δέκα 
τέσσερα χιλιοστά (114%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 5 του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. επρά (7) και οκτώ (8) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 (β)σχέδιο κα¬ 
τόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. επτά (7) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσε¬ 
ρα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα μ^ και 
ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστά συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. (106,58) ψή¬ 
φους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά 
(141 %ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννά χιλιοστά 
(159%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα ένα χι¬ 
λιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 8 του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. οκτώ (8) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ μ^ και ενε¬ 
νήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χι¬ 
λιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. ογδόντα 
δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστήρα εκατόν είκο¬ 
σι τέσσερα χιλιοστά (124%ο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 
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Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Μετο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 7 του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ.Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα; Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας ένα (1) έχουν κοινή 
θέρμανση με τα διαμερίσματα των πολυκατοικιών δύο άλ¬ 
φα (2α) και δύο βήτα {2β) .Στην πολυκατοικία ένα (1) αντι- 
στοιχούντα 258%ο των δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δύο (2) 

Ο Στοίχος δύο (2) που φαίνεται στο αριθμ. 11282/Α/8/ 
5.2.86 σχέδιο αρίθμηστις κλήρωσης περιλαμβάνει τις α- 
ριθμ. δύο άλφα (2α) και δύο βήτα (2β) πολυκατοικίες. 

Η αριθμ. δύο άλφα (2α) πολυκατοικία: 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 2ατύπου 412 Α αποτελείται α¬ 
πό πυλωτή - ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β), τρί¬ 
το (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω από την πυλωτή ισόγειο ορό¬ 
φους και δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΠΥΛΩΤΗ -ΙΣΟΓΕΙΟ 

Η Πυλωτή Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α- 
οανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/Ιδ σχέδιο κατόψεως. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν- 
σέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εννέα (9), 
δέκα (10) και ένδεκα (11) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
αριθμ. Α/2α σχέδιο κατόψεως καιπεριγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εννέα (9) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσε¬ 
ρα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα εννέα 
μ^ και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκά¬ 
κις χιλιοστά (33%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τέσσερα μ^ και οκτώ εκατ. (104,08) ψήφους 
τριάντα τρία (33) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) ανελκυστήρα ο¬ 
γδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
νενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νρτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 10 
του ιδίου ορόφου και στοίχου και πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. δέκα (10) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα μ^ (80,00) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντι- 
τποιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία τμ και εξή¬ 
ντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά 
χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα εξήντα επτά χιλιοστά 
(67%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα επτά χιλιο- 
τπά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 9 του ιδίου ο¬ 
ρόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 


Νοτ. Ανατ.Μετο διαμέρισμα 23 του ιδίου ορόφου στοί¬ 
χου και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. ένδεκα (11) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα μ^ (80,00) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία τμ και εξή¬ 
ντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά 
χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα εξήντα επτά χιλιοστά 
(67%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα επτά χιλιο¬ 
στά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δεύτερος Β οροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. δώδεκα (12), δέκα τρία (13) 
και δέκα τέσσερα (14) διαμερίσματα που φαίνονται στο α- 
ριθμ. Α/2 α σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. δώδεκα (12) διαμέρισμα αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα εννέα 
μ^ και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκά¬ 
κις χιλιοστά (33%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τέσσερα μ^ και οκτώ εκατ. (104,08) ψήφους 
τριάντα τρία (33) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) ανελκυστήρα ε¬ 
νενήντα ένα χιλιοστά (91 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
νενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) και συνορεύει; 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 13 
του ιδίου ορόφου και στοίχου και πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. δέκα τρία (13) διαμέρισμα, αποτελέίται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα μ^ 
(80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία τμ και 
εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα 
επτά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα εβδομήντα τέσσερα 
χιλιοστά (74%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα ε- 
τττά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 12 του ιδίου 
ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νοτ. Με το διαμέρισμα 26 του ιδίου ορόφου στοίχου και 
εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. δέκα τέσσερα (14) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα μ^ 
(80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου ό¬ 
λου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που 
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αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία τμ και 
εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα 
επτά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα εβδομήντα τέσσερα 
χιλιοστά (74%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα ε¬ 
πτά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλιμακοστάσιο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Τρίτος Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. δέκα πέντε (15), δέκα έξι 
(16) και δέκα ετττά (17), διαμερίσματαπου φαίνονται στο 
αριθμ. Α/2 α σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το αριθμ. δέκα πέντε (15) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα εν¬ 
νέα μ^ και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα τρία 
δεκάκις χιλιοστά (33%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν τέσσερα μ"^ και οκτώ εκατ. (104,08) ψή¬ 
φους τριάνι:α τρία (33) ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ένα χιλιοστά (101%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) και συνορεύει: 

Ανατ, Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 16 
του ιδίου ορόφου και στοίχου και πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. δέκα έξι (16) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα μ'^ 
(80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγο^νικά ογδόντα τρία τμ και 
εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα 
επτά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα ογδόντα χιλιοστά 
(80%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα επτά χιλιο¬ 
στά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 15 του ιδίου 
ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νοτ. Μετο διαμέρισμα 29του ιδίου ορόφου στοίχου και 
εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. δέκα επτά (17) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα μ® 
(80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία τμ και 
εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσο¬ 
στό συμμετοιχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα 
επτά χιλιοσι:ά (77%ο), ανελκυστήρα ογδόντα χιλιοστά 
(80%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα επτά χιλιο¬ 
στά (77°/οο) και συνορεύει: 


Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 
Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Τέταρτος Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. δέκα οκτώ (18), δέκα εννέα 
(19) και είκοσι (20), διαμερίσματα που φαίνονται στο α- 
ριθμ. Α/2 α σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. δέκα οκτώ (18) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα εν¬ 
νέα μ^ και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα τρία 
δεκάκις χιλιοστά (33%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν τέσσερα μ" και οκτώ εκατ. (104,08) ψή¬ 
φους τριάντα τρία (33) ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 
Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 19 
του ιδίου ορόφου και στοίχου και πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. δέκα εννέα (19) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα μ^ 
(80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία τμ και 
εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα 
επτά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα ογδόντα ετττά χιλιο¬ 
στά (87%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα επτά χι¬ 
λιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κλιμακοστάσιο, και το διαμέρισμα 18 του ιδίου 
ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νοτ. Μετο διαμέρισμα 32του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
εφατττόμενης πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. είκοσι (20) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα μ= (80,00) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία τμ και εξή¬ 
ντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι ετττά (27) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα ετττά 
χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα ογδόντα ετττά χιλιοστά 
(87%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα ετττά χιλιο¬ 
στά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 
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Τα διαμερίσματα τη^; πολυκατοικίας δύο άλφα (2α) έ¬ 
χουν κοινή θέρμανετη μετά διαμερίσματα της πολυκατοι¬ 
κίας του στοίχου ένα (1) και δύο βήτα {2β) πολ/κία. Στην 
πολυκατοικία δύο άλφα (2α) αντιστοιχούν τα 371 %ο των 
δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

Η αριθμ. δύο βήτα (2β) πολυκατοικία 
Η πολυκατοικία με αριθμ. δύο βήτα (2β)τύπου 412Α α- 
ποτελείται από το ισόγειο πυλωτή και τους πρώτο (Α), 
δεύτερο (Β), τρίτο (η και τέταρτο (Δ) πάνω από το ισόγειο 
- πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή των οποίων έ¬ 


χει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και φαίνονται στο αριθμ. Α/Ιδ σχέδιο κατόψεως. 
ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 


Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο 
προσπελάαεως και τα αριθμ. είκοσι ένα (21), είκοσι δύο 
(22) και είκοσι τρία (23) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
αριθμ. Α/2α σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το αριθμ. είκοσι ένα (21) διαμέρισμα αποτελειται απο 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα 
εννέα μ^ καιπενήνταεκατοστά (99,50) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τρία δεκάκις χιλιοστά (33%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα μ^ και οκτώ εκατ. 
(104,08) ψήφουςτριάντατρία (33) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά 
(96%ο) ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) και 


συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλιμακοστάσιο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 23 του 
ίδιου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το αριθμ. είκοσι δύο (22) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα μ" 
(80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία τμ και 
εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα 
επτά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα εξήντα επτά χιλιοστά 
(67%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα επτά χιλιο¬ 
στά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Δυπκά Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμ/σιο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. είκοσι τρία (23) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα^ (80,00) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία τμ και εξή¬ 
ντα οκτώ εκατ. (83,6ΕΙ) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα ετττά 


χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα εξήντα επτά χιλιοστά 
(67%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα επτά χιλιο¬ 
στά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ.Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Μετο διαμέρισμα 10του ιδίου ορόφου στοίχου και 
εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Νοτ. Μετο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 21 του ιδί¬ 
ου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. είκοσι τέσσερα (24) 
είκοσι πέντε (25) και είκοσι έξι (26) διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο αριθμ. Α/2 α σχέδιο κατόψεως και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αριθμ. είκοσι τέσσερα (24) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενενή¬ 
ντα εννέα μ^ και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τρία δεκάκις χιλιοστά (33%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τέσσερα μ^ και οκτώ εκατ. (104,08) 
ψήφους τριάντα τρία (33) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) ανελ¬ 
κυστήρα ενενήντα ένα χιλιοστά (91 %ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμ/σιο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 26 του 
ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. είκοσι πέντε (25) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λαιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα μ^ 
(80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία τμ και 
εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδσμήντα 
επτά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα εβδομήντα τέσσερα 
χιλιοστά (74%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα ε¬ 
πτά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ.Με κοινόκτητο οικόπεδο καιτοκλιμ/σιο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. είκοσι έξι (26) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα μ" 
(80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου ό¬ 
λου οικοπέδου είκοσι ετττά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία τμ και 
εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι ετττά (27) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα 
επτά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα εβδομήντα τέσσερα 
χιλιοστά (74%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα ε¬ 
πτά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο ο ικόπεδο. 

Δυτ.Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Μετο διαμέρισμα 13του ιδίου ορόφου στοίχου και 
εφαιπομένης πολ/κίας. ' 
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Νοτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 24 του ίδι¬ 
ου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. είκοσι επτά (27), είκοσι οκτώ (28) και είκοσι 
εννέα (29), διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 α 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. είκοσι επτά (27) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα 
εννέα μ^ και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τρία δεκάκις χιλιοστά (33%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα μ^ και οκτώ εκατ. 
(104,08) ψήφουςτριάντατρία (33) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά 
(96%ο) ανελκυστήρα εκατόνένα χιλιοστά (101%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) και συ¬ 
νορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 
Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 29 του 
ιδίου ορόφιου, στοίχου και πολ/κίας. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. είκοσι οκτώ (28) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό καιλοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα μ" 
(80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία τμ και 
εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα 
επτά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα ογδόντα χιλιοστά 
(80%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα επτά χιλιο¬ 
στά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμ/σιο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. είκοσι εννέα (29) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα μ" 
(80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου είκοσι ετττά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία τμ και 
εξήντα οκτώ εκατ, (83,68) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα 
ετττά χιλιοιττά (77%ο), ανελκυστήρα ογδόντα χιλιοστά 
(80%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα επτά χιλιο¬ 
στά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Μετο διαμέρισμα 16του ιδίου ορόφου στοίχου και 
εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Νοτ. Μετο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 27 του ιδί¬ 
ου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθυ. τριαντα (30), τριάντα ένα (31) και τριάντα 


δύο (32) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 α 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. τριάντα (30) διαμέρισμα αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα εννέα μ^ 
και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκάκις 
χιλιοστά (33%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν τέσσερα μ® και οκτώ εκατ. (104,08) ψήφους τριά¬ 
ντα τρία (33) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενε¬ 
νήντα έξι χιλιοστά (96%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμ/σιο. 

Δυτ. Μετο κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 32 
του ίδιου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριάντα ένα (31) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό καιλοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα μ" 
(80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία τμ και 
εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι ετττά (27) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα 
ετττά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα ογδόντα επτά χιλιο¬ 
στά (87%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα ετττά χι¬ 
λιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμ/σιο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριάντα δύο (32) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, .λουτρό καιλοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα μ^ 
(80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου είκοσι ετττά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία τμ και 
εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα 
ετττά χιλιοστά (77%ο) , ανελκυστήρα ογδόντα ετττά χιλιο¬ 
στά (87%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα επτά χι¬ 
λιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ, Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Μετο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 31 του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ, Μετο διαμέρισμα 19του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Το Δώμα: Τ ο Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τ α διαμερίσματα της πολ/κίας δύο βήτα (2β) έχουν κοι¬ 
νή θέρμανση με τα διαμ/τα των πολ/κιών ένα (1) και δύο 
άλφα (2α). Στην πολυκατοικία δύο βήτα (2β) αντιστοιχού- 
ντα 371 %ο των δαπανών της κεντρικής θέρμανσης. 
ΣΤΟΙΧΟΣ τρία (3) 

Ο Στοίχος τρία (30 που φαίνεται στο αριθμ. 11282/Α/8/ 
5.2,86 σχέδιο αρίθμησης κλήρωσης περιλαμβάνει τις α- 
ριθμτρία άλφα (3α) καιτρία βήτα (3β) πολ/κίες. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Η αριθμ. τρία άλφα (3α) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. τρία άλφα {3α) τύπου 412 β(α) 
αποτελείται από το ισόγειο - πυλωτή και τους πρώτο (Α) 
δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω από το ισόγειο 
- πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή των οποίων έ¬ 
χει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και φαίνονται οτο αριθμ. Α/1 β σχέδιο κατόψεως. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπελάσεως καιτα αριθμ. τριάντα τρία 
(33) και τριάντα τέσσερα (34) διαμερίσματα που φαίνο¬ 
νται στο αριθμ. Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αριθμ. τριάντα τρία (33) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία·(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ 
μ^ και ενενήντα εκατοιττά (78,90) ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά 
δεκάκις χιλισστά {27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρατετρ. 
ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψήφους εί¬ 
κοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστήρα ε¬ 
νενήντα πέντε χιλιοστό. (95%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακο^πάσιο και το διαμέρισμα 34 του ι- 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητοοικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριάντα τέσσερα (34) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκα¬ 
τόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοιίνοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα πέντε χι¬ 
λιοστά (135%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 41 του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και εφαιττομένης πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 33 του ιδί¬ 
ου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Βόροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστουςχώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. τριάντα πέντε (35) και τριάντα έξι (36) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονιαι στο αριθμ. Α/2 β σχέδιο κατό¬ 
ψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. τριάντα πέντε (35) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε¬ 
πτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 


τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν τέσσερα χιλιοστά (104%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 36 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το αριθμ. τριάντα έξι (36) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα μ" 
και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα 
δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν έξιτμ και πενήντα οκτώ εκατ. (106,58) 
ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά 
(141%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά 
(135%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα ένα χι¬ 
λιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 43 του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 35 του ιδί¬ 
ου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσο, ασανσέρ και διάδρο¬ 
μο προσπελάσεως και τα αριθμ. τριάντα επτά (37) και 
τριάντα οκτώ (38) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2 β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. τριάντα επτά (37) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ^και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε¬ 
πτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν δέκα τέσσερα χιλιοστά (114%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά ( 109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 38 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το αριθμ. τριάντα οκτώ (38) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε- 
τσχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα επτά χι¬ 
λιοστά (147%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 
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Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 45 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και εφαπτομένης πολυκατοι¬ 
κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 37 του ιδί¬ 
ου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. τριάντα εννέα (39) και σαράντα (40) διαμε¬ 
ρίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 β σχέδιο κατόψεως 
και περιγράφονται ως εξής; 

Το αριθμ. τριάντα εννέα (39) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα 
οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε¬ 
πτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδό^η■α δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν δέκα είκοσι χιλιοστά (124%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατάν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει; 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο καιτο διαμέρισμα 40 του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. σαράντα (40) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα μ' 
και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστά συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα 
δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν έξιτμ και πενήντα οκτώ εκατ. (106,58) 
ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά 
(141%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλιοστά 
(159%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα ένα χι¬ 
λιοστά (141%ο) και συνορεύει; 

Ανατ. Με κοινάκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 47 του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 39 του ιδί¬ 
ου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα; Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως 
Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας τρία άλφα (3α) έ¬ 
χουν κοινή θέρμανση με τα διαμερίσματα της πολυκατοι¬ 
κίας τρία βήτα (3βΟ.Στην πολυκατοικία τρία άλφα (3α) α- 
ντιστοιχούντα 500%οτων δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 
Η αριθμ. τρία βήτα (3β) πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. τρία βήτα (3β)τύπου 412 β (α) 
αποτελείτιτι από το ισόγειο -πυλωτή και τους πρώτο (Α) 
δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω απάτο ισόγειο 
- πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή των οποίων έ¬ 
χει ως εξής; 


Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 β σχέδιο κατόψεως. 
ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινάχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο προ¬ 
σπελάσεως και τα αριθμ. σαράντα ένα (41) και σαράντα 
δύο (42) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2β 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής; 

Το αριθμ. σαράντα ένα (41) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστά συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινσχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι δύο χιλιο¬ 
στά (122%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έ¬ 
να χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει; 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 42 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 34 του 
ιδίου στοίχου και εφατττομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. σαράντα δύο (42) διαμέρισμα αποτελείται α- 
πά τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρά και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ'· και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε¬ 
πτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα ενενήντα πέντε χιλιοστά (95%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατάν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινάκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο καιτο διαμέρισμα 41 του ιδί¬ 
ου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. σαράντατρία (43) και 
σαράντα τέσσερα (44) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
αριθμ. Α/2 β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το αριθμ. ααράντατρία (43) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα πεντε χι¬ 
λιοστά (135%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141 %ο) και συνορεύει: 
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Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 44 του ί¬ 
διου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 36 του 
ιδίου ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 
Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. σαράντα τέσσερα (44) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εί¬ 
κοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. 
(82,53) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά 
(109%ο) ανελκυστήρα εκατόντέσσερα χιλιοστά (104%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) 
και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 43 του ιδί¬ 
ου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ.Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
καιτα αριθμ. σαράντα πέντε (45) και σαράντα έξι (46) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 β σχέδιο κατό- 
ψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. σαράντα πέντε (45) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ“ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήι/τα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοιίνοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα επτά χι¬ 
λιοστά (147%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοοπάσιο και το διαμέρισμα 46 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 38 του 
ιδίου ορόφου στοίχου και εφατττομένης πολυκατοικίας. 
Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. σαράντα έξι (46) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ 
μ’ και ενενήντα εκατοτπά (78,90) ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά 
δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρατετρ. 
ογδόντα δύο τμ και πεντ|ντα τρία εκατ. (82,53) ψήφους εί¬ 
κοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστήρα ε¬ 
κατόν δεκατέσσερα χιλιοστά (114%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 45 του ιδί¬ 
ου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 


Βορ.Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. σαράντα επτά (47) και σαράντα οκτώ (48) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 β σχέδιο κα- 
τόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. σαράντα ετττά (47) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ= και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε- 
"'Όχήζ ετις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χι¬ 
λιοστά ( 159%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 48 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 40 του 
ιδίου ορόφου στοίχου και εφατττομένης πολυκατοικίας 
Βορ, Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. σαράντα ακτώ (48) διαμέρισμα απατελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ" και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε¬ 
πτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι ετττά (27) ποσοστό συμμετσχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν δέκα είκοσι χιλιοστά (124%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 47 του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας τρία βήτα (3β) έ¬ 
χουν κοινή θέρμανση με τα διαμερίσματατης πολυκατοι¬ 
κίας τρία άλφα (3α).Στην πολυκατοικία τρία βήτα (3β) ανι- 
ιστοιχούντα 500%ο των δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 
ΣΤΟΙΧΟΣ τέσσερα (4) 

Ο Στοίχος τέσσερα (4) που φαίνεται στο αριθμ. 

11282/Α/8/5.2.1986 σχέδιο αρίθμησης κλήρωσης περι¬ 
λαμβάνει τις αριθμ. τέσσερα άλφα (4α) και τέσσερα βήτα 
(4β) πολυκατοικίες. 

Η αριθμ, τέσσερα άλφα (4α) πολυκατοικία 
Η πολυκατοικία με αριθμ. τέσσερα άλφα (4α) τύπου 412 
β (α), αποτελείται από το ισόγειο -πυλωτή και τους πρώτο 
(Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω από το ι¬ 
σόγειο - πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή των ο¬ 
ποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ- 
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ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 β σχέδιο κστόψεως. 
ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. σαράντα εννέα (49) και πε¬ 
νήντα (50) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2β 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ σαράντα εννέα (49) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε¬ 
πτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοοι ετττά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήσ:ων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα ενενήντα πέντε χιλιοστά (95%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 50 του ι- 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το αριθμ. πενήντα (50) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα μ^ 
και ενενήν:α εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα 
δεκάκις χιλιοστά (34% οο) που οντιοτοΐ)(ουν οε ρετρό τε“ 
τραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. (106,58) 
ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά 
(141%ο), ανελκυοτήρα εκατόν είκοσι δύο χιλιοστά 
(122%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα ένα χι¬ 
λιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το διαμέρισμα 57 του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και εφαιπομένης πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 49 του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου καιπολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. πενήντα ένα (51) και πενήντα δύο (52) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο αριθμ Α/2 β σχέδιο κατό¬ 
ψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. πενήντα ένα (51) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ 
μ' και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοσίΌ συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ετττά 
δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρατετρ. 
ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ, (82,53) ψήφους εί¬ 
κοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστήρα ε¬ 
κατόν τέσσερα χιλιοστά (104%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 52 του 
ιδίου ορόφου στοίχου καιπολ/κίας. 


Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το αριθμ. πενήντα δύο (52) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ, 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα πεντε χι¬ 
λιοστά (1 35%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το διαμέρισμα 59 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφατττομένης πολ/κίας. 

Δυτικά Μετο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 51 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ, Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ Με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γόροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. πενήντα τρία (53) και πενήντα τέσσερα (54) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2β σχέδιο κα¬ 
τόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. πενήντα τρία (53) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε¬ 
πτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν δέκα τέσσερα χιλιοστά (114%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 54 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου καιπολικίας. 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το αριθμ. πενήντα τέσσερα (54) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκα¬ 
τόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) πσσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα επτά χι¬ 
λιοστά (147%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Μετο διαμέρισμα 61 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφατσομένης πολ/κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 53 του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου καιπολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ Με κοινόκτητο οικόπεδο 
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ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσο, ασανσέρ και διάδραμο πρσσπελάσεως 
και τα αριθμ. πενήντα πέντε (55) και πενήντα έξι (56) δια- 
υερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2β σχέδιο κατόψε- 
ως και περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. πενήντα πέντε (55) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ= και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε- 
τττά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύοτμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά (124%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοτπάσιο και το διαμέρισμα 56 του ί¬ 
διου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ, Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το αριθμ. πένηντα έξι (56) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα μ^ 
και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα 
δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. (106,58) 
ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά 
{141%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλιοστά 
( 1 59%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα ένα χι¬ 
λιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το διαμέρισμα 63 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολ/κι'ας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 55 του ιδί¬ 
ου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ, Α/3γ σχέδιο κατόψεως Τα δια¬ 
μερίσματα της πολυκατοικίας τέσσερα άλφα (4α) έχουν 
κοινή θέρμανση με τα διαμ/τα της πολ/κίας τέσσερα βήτα 
(4β). Στην πολυκατοικία τέσσερα άλφα (4α) ανπστοιχού- 
ντα 500%ο των δαπανών της κεντρικής θέρμανσης. 

Η αριθμ. τέσσερα βήτα (4β) πολυκατοικία, 

Η πολυκατοικία με αριθμ, τέσσερα βήτα (4β) τύπου 412 
β(α) αποτελείται από το ισόγειο -πυλωτή και τους πρώτο 
(Α) δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω από το ι¬ 
σόγειο - πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή των ο¬ 
ποίων έχει ως εξής: 

Ιο Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χο)- 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται οτο αριθμ. Α/1 β σχέδιο κατόψεως 
ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο προ- 
σπελάσεως και τα αριθμ. πενήντα επτά (57) και πενήντα ο¬ 


κτώ (58) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2β 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. πενήντα ετττά (57) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε- 
οτιζ δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι δύο χιλιο¬ 
στά (122%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έ¬ 
να χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 58 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με το διαμέρισμα 50 του ίδιου στοίχου και εφα¬ 
πτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. πενήντα οκτώ (58) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ^· και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε¬ 
τττά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι ετττά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα ενενήντα πέντε χιλιοστά (95%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 57 του ιδί¬ 
ου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστουςχώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. πενήντα εννέα (59) και εξήντα (60) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 β σχέδιο κατόψεως 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. πενήντα εννέα (59) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ, 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα πεντε χι¬ 
λιοστά ( 135%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 60 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας 
Δυτ. Με το διαμέρισμα 52 του ιδίου ορόφου στοίχου και 
εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εξήντα (60) διαμέρισμα αποτελείται από τρία 
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(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ μ^ και 
ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χι¬ 
λιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. ογδόντα 
δύοτμκαιπενήντατρίαεκατ. (82,53) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοοτ ό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστήρα εκατόν τέσ¬ 
σερα χιλιοστά (104%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
εννέα χιλιοςιτά (109%ο) και συνορεύει; 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 59 του ιδί- 
ου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ.Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εξήντα ένα (61) και εξήντα δύο (62) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 β σχέδιο κατόψεως 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εξήντα ένα (61) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα μ^ 
και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα 
δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. (106,58) 
ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά 
(141%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα επτά χιλιοστά 
(147%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα ένα χι¬ 
λιοστά (141 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 62 του ι- 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Λυτ. Μετο διαμέρισμα 54του ιδίου ορόφου στοίχου και 
εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εξήντα δύο (62) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ 
μ^ και ενεντίντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά 
δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. 
ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψήφους εί¬ 
κοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστήρα ε¬ 
κατόν δεκα τέσσερα χιλιοστά (114%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει; 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Λυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 61 του ιδί¬ 
ου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ.Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ Ο Λ όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προτπτελάσεως και τα αριθμ. εξήντα τρία (63) και 
εξήντα τέσσερα (64) διαμερίσματα που φαίνονται στο α- 
ριθμ. Α/2 β τιχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εξήντατρία (63) διαμέρισμα, αποτελείται από 


τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα μ^ 
και ενενήντα εκατοστά ( 101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα 
δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. (106,58) 
ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά 
(141%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλιοστά 
(159%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα ένα χι¬ 
λιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Μετο κλιμακοστάσιο καιτο διαμέρισμα 64του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με το διαμέρισμα 56 του ιδίου ορόφου στοίχου και 
εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εξήντα τέσσερα (64) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησι'ας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε¬ 
πτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά (124%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά ( 109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοσι'άσιο και το διαμέρισμα 63 του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας τέσσερα βήτα (4β) 
έχουν κοινή θέρμανση με τα διαμερίσματα της πολυκα¬ 
τοικίας τέσσερα άλφα (4α).Στην πολυκατοικία τέσσερα 
βήτα (4β) αντιστοιχούντα 500%ο των δαπανών κεντρικής 
θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ πέντε (5) 

Ο Στοίχος πέντε (5) που φαίνεται στο αριθμ. 11282/Α/8/ 
5.2.1986 σχέδιο αρίθμησης κλήρωσης περιλαμβάνει τις 
αριθμ. πέντε άλφα (5α) και πέντε βήτα (5β) πολυκατοικίες. 

Η αριθμ. πέντε άλφα (5α) πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. πέντε άλφα (5α) τύπου 412 β 
(α), αποτελείται από το ισόγειο - πυλωτή και τους πρώτο 
(Α) δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω από το ι¬ 
σόγειο -πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή των ο¬ 
ποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 β σχέδιο κατόψεως. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο προ¬ 
σπελάσεως και τα αριθμ. εξήντα πέντε (65) και εξήντα έξι 
(66) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2β σχέδιο 
κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εξήντα πέντε (65) διαμέρισμα αποτελείται α- 
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πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε¬ 
πτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα ενενήντα πέντε χιλιοστά (95%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εννέα χιλιοεπά ( 109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 66 του ί¬ 
διου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το αριθμ, εξήντα έξι (66) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα μ^ 
και ενενήντα εκατοστά ( 101 ,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα 
δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που α'/τιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. (106,58) 
ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα' ένα χιλιοστά 
(141%ο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι δύο χιλιοστά 
(122%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα ένα χι¬ 
λιοστά (141 %ο) και συνο'ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 73 του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Λυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 65 του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εξήντα επτά (67) και εξήντα οκτώ (68) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο αριθμ, Α/2 β σχέδιο κατό- 
ψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εξήντα επτά (67) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ 
μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά 
δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. 
ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψήφους εί¬ 
κοσι ετττά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστήρα ε¬ 
κατόν τέσσερα χιλιοστά (104%ο) και κεντρικής θέρμαν- 
στις εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 68 του 
ιδίου ορόφου στοίχου καιπολ/κίας. 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκιητο οικόπεδο 

Το αριθμ. εξήντα οκτώ (68) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 


μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141 %ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα πεντε χι¬ 
λιοστά ( 135%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 75 του 
ιδίου ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας. 

Δυτικά Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 67 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εξήντα εννέα (69) και εβδομήντα (70) διαμε¬ 
ρίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2β σχέδιο κατόψεως 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εξήντα εννέα (69) διαμέρισμα απστελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε¬ 
τττά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι ετττά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά ( 109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν δέκα τέσσερα χιλιοστά (114%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 70 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το αριθμ. εβδομήντα (70) διαμέρισμα, αποτελείαι από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα μ^ 
και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα 
δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. (106,58) 
ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά 
(141%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα επτά χιλιοστά 
(147%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα ένα χι¬ 
λιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 77 του 
ιδίου ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 69 του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου καιπολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ Με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινοχρήστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εβδομήντα ένα (71) και εβδομήντα δύο (72) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ, Α/2β σχέδιο κα¬ 
τόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εβδομήντα ένα (71) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο- 
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κτώ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε¬ 
πτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν δέκα είκοσι χιλιοστά (124%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 72 του ι- 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το αριθμ. εβδομήντα δύο (72) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 

(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χι¬ 
λιοστά (159%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 79 του 
ιδίου ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 71 του ιδί¬ 
ου ορόφου εποίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως Τα δια¬ 
μερίσματα της πολυκατοικίας πέντε άλφα (5α) έχουν κοι¬ 
νή θέρμανστι με τα διαμ/τα της πολ/κίας πέντε βήτα (5β). 
Στην πολυκατοικία πέντε άλφα (5α) αντιστοιχούντα 
500%ο των δαπανών της κεντρικής θέρμανσης. 

Η αριθμ. πέντε βήτα (5β) πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. πέντε βήτα (5β)τύπου 412 
β(α) αποτελείται αποτο ισόγειο -πυλωτή και τους πρώτο 
(Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω από το ι¬ 
σόγειο - πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή των ο¬ 
ποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 β σχέδιο κατόψεως. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. εβδομήντα τρία (73) και ε¬ 
βδομήντα τέσσερα (74) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
αριθμ. Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το αριθμ. εβδομήντατρία (73) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 


μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 

(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι δύο χιλιο¬ 
στά (1 22%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έ¬ 
να χιλιοστά (141 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 74 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 66 ταυ 
ιδίου στοίχου και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εβδομήντα τέσσερα (74) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό καιλοι- 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα ενενήντα πέντε χιλιοστά (95%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με καινόκτητο οικόπεδο, 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 73 του ιδί¬ 
ου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστουςχώρους, δηλ, 
κλιμακοστάσο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εβδαμήντα πέντε (75) και εβδομήντα έξι (76) 
διαμερίσματα που φαίνοντατ στο αριθμ, Α/2 β σχέδιο κα¬ 
τόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εβδομήντα πέντε (75) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκα¬ 
τόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 

(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα πεντε χι¬ 
λιοστά (135%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141 %□) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 76 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 68 του 
ιδίου ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εβδομήντα έξι (76) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λαυτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε- 
τττά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή- 
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ρα εκατόν τέσσερα χιλιοστά (104%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν εννέα χιλιοστά {109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ, Με το κλιμακοσ:άσιο και το διαμέρισμα 75 του ίδι¬ 
ου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ.Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εβδομήντα επτά (77) και εβδομήντα οκτώ 
(78) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 β σχέδιο 
κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εβδομήντα επτά (77) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ καί πενή'/τα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα επτά χι¬ 
λιοστά (147%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοίΓτάσιο και το διαμέρισμα 78 του ι- 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο το διαμέρισμα 70 του ιδί- 
, ου ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εβδομήντα οκτώ (78) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ' και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε¬ 
πτά δεκάκις χιλιοστά (2:7%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν δέκα τέσσερα χιλιοστά (114%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 77 του ιδί- 
ου οροφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ.Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εβδομήντα εννέα (79) και ογδόντα (80) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 β σχέδιο κατό¬ 
ψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εβδομήντα εννέα (79) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκα¬ 
τόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοτπά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 


τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χι¬ 
λιοστά (159%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 80 του ι- 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο το διαμέρισμα 72 του ιδί- 
ου ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ογδόντα (80) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ 
μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά 
δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά (124%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 79 του ιδί- 
ου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ.Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κστόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας πέντε βήτα (5β) έ¬ 
χουν κοινή θέρμανση με τα διαμερίσματα της πολυκατοι¬ 
κίας πέντε άλφα (5α).Στην πολυκατοικία πέντε βήτα (5β) 
αντιστοιχούντα 500%ο των δαπανών κεντρικής θέρμαν¬ 
σης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ έξι (6) 

Πολυκατοικία έξι (6) 

Η Πολυκατοικία έξι (6) τύπου 412 Απου φαίνεται στο α- 
ριθμ. 11282/Α/8/5.2.86σχέδιοαρίθμησηςκλήρωσηςαπο- 
τελείται από την πυλωτή - ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύ¬ 
τερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω από την πυλωτή - 
ισόγειο ορόφους και δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει 
ως εξής: 

Η πυλωτή -Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/Ιδ σχέδιο κατόψεως. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. ογδόντα ένα (81) ογδόντα 
δύο (82) και ογδόντα τρία (83),διαμερίσματα που φαίνο¬ 
νται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αριθμ. ογδόντα ένα (81) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα μ^ 
(80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλισστά (27%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία τμ και 
εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα 
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επτά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα εξήντα επτά χιλιοστά 
(67%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα επτά χιλιο¬ 
στά (77%ο) και συνορεύει; 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 83 του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. ογδόντα δύο (82) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς” βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενενή¬ 
ντα εννέα μ' και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τρία δεκάκις χιλιοστά (33%οο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα μ® και οκτώ εκατ. 
(104,08) ψήφους τριάντα τρία (33) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά 
(96%ο) ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ογδόντα τρία (83) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα μ^ 
(80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που 
. αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία τμ και 
εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα 
επτά χιλιοστά (77%ο) , ανελκυστήρα εξήντα επτά χιλιοστά 
(67%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα επτά χιλιο¬ 
στά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 81 του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προ^π^ελάσεως και τα αριθμ. ογδόντα τέσσερα 
(84), ογδόνι:α πέντε (85) και ογδόντα έξι (86), διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 α σχέδιο κατόψεως 
και περιγράφονται ως εξής; 

Το αριθμ. ογδόντα τέσσερα (84) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδό¬ 
ντα μ' (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικιοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία τμ 
και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά (27) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομή¬ 
ντα επτά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα εβδομήντα τέσ¬ 
σερα χιλιοστά (74%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομή¬ 
ντα επτά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 86 του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και. 


Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. ογδόντα πέντε (85) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενενή¬ 
ντα εννέα μ^' και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα τρία δεκάκις χιλιοστά (33%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα μ^ και οκτώ εκατ. 
(104,08) ψήφους τριάντα τρία (33) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά 
(96%ο) ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλιοστά (91 %ο) και 
κεντρικής θέρμανσης ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλιμακοστάσιο. 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ογδόντα έξι (86) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα μ" 
(80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία τμ και 
εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα 
επτά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα εβδομήντα τέσσερα 
χιλιοστά (74%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα ε- 
τττά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 84 του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσο, ασανσέρ και διάδρο¬ 
μο προσπελάσεως και τα αριθμ. ογδόντα επτά (87), ο¬ 
γδόντα οκτώ (88) και ογδόντα εννέα (89), διαμερίσματα 
που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 α σχέδιο κατόψεως και πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. ογδόντα επτά (87) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα μ^ 
(80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία τμ και 
εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα 
επτά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα ογδόντα χιλιοστά 
(80%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα επτά χιλιο¬ 
στά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 89 του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. ογδόντα οκτώ (88) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενενή¬ 
ντα εννέα μ^ και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα τρία δεκάκις χιλιοστά (33%οο) που αντιστοιχούν σε 
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μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και οκτώ εκατ. 
(104,08) ψήφους τριάντα τρία (33) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά 
(96%ο) ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλιοστά (101 %ο) και κε- 
\πρικής θέρμανσης ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) και συ¬ 
νορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλιμακοστάσιο 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ογδόντα ε'/νέα (89) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα μ" 
(80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία τμ και 
εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα 
επτά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα ογδόντα χιλιοστά 
(80%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα επτά χιλιο- 
(Γτά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοσι:άσιο και το διαμέρισμα 87 του ιδί- 
ου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινό- 
)(ρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. ενενήντα (90), ενενή- 
\τα ένα (91) και ενενήντα δύο (92) διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο αριθμ. Α/2 α σχέδιο κστόψεως και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. ενενήντα (90) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα μ^ 
(80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου είκοσι ετττά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία τμ και 
εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι ετττά (27) ποσο- 
(π·ό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα 
ετττά χιλιοστά (77%ο) , ανελκυστήρα ογδόντα ετττά χιλιο- 
ΤΓτά (87%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα ετττά χι¬ 
λιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 92 του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. ενενήντα ένα (91) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενενή¬ 
ντα εννέα μ® και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τρία δεκάκις χιλιοστά (33%οο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα μ^ και οκτώ εκατ. 
(104,08) ψήφους τριάντα τρία (33) ποσοστό συμμετοχής 
τπτς δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) 
ανελκυστήρα εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόικτητο οικόπεδο. 


Δυτ. Με το κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλιμακοστάσιο 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ενενήντα δύο (92) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα μ^ 
(80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου είκοσι ετττά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία τμ και 
εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα 
επτά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα ογδόντα ετττά χιλιο¬ 
στά (87%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα ειττά χι¬ 
λιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 90 του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκττιτο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ'- 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κστόψεως 

ΣΤΟΙΧΟΣ επτά (7) 

Ο Στοίχος επτά (7) που φαίνεται στο αριθμ. 
11282/Α/8/5.2.86 σχέδιο αρίθμησης κλήρωσης περιλαμ¬ 
βάνει τις αριθμ. ετττά άλφα (7α), ετττά βήτα (7β) και ετττά 
γάμα (7γ) πολυκατοικίες. 

Η αριθμ. ετττά άλφα (7α) πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. ετττά άλφα (7α) τύπου 412 
β(α) αποτελείται από το ισόγειο -πυλωτή και τους πρώτο 
(Α) δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω από το ι¬ 
σόγειο - πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή των ο¬ 
ποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 β σχέδιο κατόψεως. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο προ¬ 
σπελάσεως και τα αριθμ. ενενήντα τρία (93) και ενενήντα 
τέσσερα (94) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. ενενήντα τρία (93) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι δύο χιλιο¬ 
στά (122%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έ¬ 
να χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 94 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ενενήντα τέσσερα (94) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι- 
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πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εί¬ 
κοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. 
(82,53) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά 
(1θ9%ο) ανελκυστήρα ενενήντα πέντε χιλιοστά (95%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) 
και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 101 
του ιδίου ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολυκατοι¬ 
κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 93 του ιδί- 
■ου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Βόροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. ενενήντα πέντε (95) και ενενήντα έξι (96) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 β σχέδιο κστό- 
ψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. ενενήντα πέντε (95) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 

(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστά συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα πεντε χι¬ 
λιοστά (135%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 96 του ι¬ 
δίου οράφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ενενήντα έξι (96) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα 
οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε¬ 
πτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν τέσσερα χιλιοστά (104%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με: κοινάκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 103 
του ιδίου ορόφου στοίχου και εφαπτόμενης πολυκατοι¬ 
κίας. 

Δυτ. Με ι:ο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 95 του ιδί¬ 
ου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ.Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 


κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. ενενήντα επτά (97) και ενενήντα οκτώ (98) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 β σχέδιο κα- 
τόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. ενενήντα επτά (97) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 

(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα ετττά χι¬ 
λιοστά (147%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 98 του ι¬ 
δίου οράφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ενενήντα οκτώ (98) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε¬ 
πτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι ετττά (27) ποσοστά συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ονελ- 
κυστήρα εκατόν δέκα τέσσερα χιλιοστά (114%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει; 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 105 
του ιδίου ορόφου στοίχου και εφατττόμενης πολυκατοι¬ 
κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 97 του ιδί¬ 
ου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ.Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. ενενήντα εννέα (99) και εκατό (100) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 β σχέδιο κατόψεως 
και περιγράφονται ως εξής; 

Το αριθμ. ενενήντα εννέα (99) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρά και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρά εμβαδόν εκατόν 
ένα μ* και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 

(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατάν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141 %ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χι¬ 
λιοστά (159%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 100 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο . 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατό (100) διαμέρισμα αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ μ^ και 
ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ειττά δεκάκις χι- 
λτοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρατετρ. ογδόντα 
δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστήρα εκατόν είκο¬ 
σι τέσσερα χιλιοστά (124%ο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανστ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 107 
του ιδίου ορόφου στοίχου και εφατττόμενης πολυκατοι¬ 
κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 99 του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας επτά άλφα (7α) έ¬ 
χουν κοινή θέρμανση μετά διαμερίσματα των πολυκστοι- 
κιών επτά βήτα (7β) και επτά γάμα (7γ). Στην πολυκατοι¬ 
κία ετττά άλφα (7α) αντιστοιχούντα 333%ο των δαπανών 
κεντρικής θέρμανσης.· 

Η αριθμ. ειττά βήτα (7β) πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. ετττά βήτα (7β) τύπου 412 β(α) 
αποτελείται από το ισόγειο - πυλωτή και τους πρώτο (Α), 
δεύτερο (Β),τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω από το ισόγειο 
- πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή των οποίων έ¬ 
χει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται τπο αριθμ. Α/1 β σχέδιο κατόψεως. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο προ- 
σπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν ένα (101) και εκατόν δύο 
(1102) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2β σχέδιο 
κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν ένα (101) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ* και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 
κιτισίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελΗΐυστήρα εκατόν είκοσι δύο χιλιο¬ 
στά (122%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έ¬ 
να χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστ άσιο και το διαμέρισμα 102 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 94 του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και εφαπτόμενηςπολυκστοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Τ ο αριθμ. εκατόν δύο ( 102) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ 
μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ετττά 
δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρατετρ. 
ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψήφους εί¬ 
κοσι ετττά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστήρα ε¬ 
νενήντα πέντε χιλιοστά (95%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 109 
του ιδίου ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολυκατοι¬ 
κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 101 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν τρία (103) και εκατόν τέσσερα (104) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 β σχέδιο κα¬ 
τόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν τρία (103) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα πέντε χι¬ 
λιοστά (135%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 104 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 96 του 
ιδίου ορόφου στοίχου και εφαπτόμενη πολ/κία. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν τέσσερα (104) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εί¬ 
κοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. 
(82,53) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά 
(109%ί>) ανελκυστήρα εκατόν τέσσερα χιλιοστά (104%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) 
και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 111 
του ιδίου ορόφου στοίχου και εφατττόμενης πολυκατοι¬ 
κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 103 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ.Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν πέντε (105) και εκατόν έξι (106) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 β σχέδιο κατό- 
ψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν πέντε 11051 διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρά και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστά συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα ετττά χι¬ 
λιοστά (1 Λ7%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστοί (141 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 106 του ι- 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 98 του 
ιδίου ορόφο υ στοίχου και εφαπτόμενης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν έξι (106) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ 
μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ετττά 
δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε- 
τρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν δέκα τέσσερα χιλιοστά (114%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 113 
του ιδίου ορόφου στοίχου και εφατττόμενης πολυκατοι¬ 
κίας. 

Λυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 105 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ.Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν επτά (107) και εκατόν οκτώ (108) δια¬ 
μερίσματα τιου φαίνονται στο αριθμ. Α/2 β σχέδιο κατό- 
ψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν επτά (107) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ^^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστά συνιδιο- 
κτησίας εξ (ίδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141 %ο) , ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χι¬ 
λιοστά (1 59%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 


Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 108 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 100 του 
ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. εκατόν οκτώ (108) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ“ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε¬ 
τττά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι ετττά (27) ποσοστό συμμετοχής σης δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά (124%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα. 115 
του ιδίου ορόφου στοίχου και εφατττόμενης πολυκατοι¬ 
κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 107 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ.Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας επτά βήτα (7β) έ¬ 
χουν κοινή θέρμανση μετά διαμερίσματα των πολυκατοι¬ 
κιών επτά άλφα (7α) και επτά γάμα (7γ).Στην πολυκατοι¬ 
κία ετπά βήτα (7β) αντιστοιχούν τα 333%ο των δαπανών 
κεντρικής θέρμανσης. 

Η Αριθμ. ετπά γάμα (7γ) πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. ετπά γάμα (7γ) τύπου 412 β(α) 
αποτελείται από το ισόγειο -πυλωτή και τους πρώτο (Α) 
δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω από το ισόγειο 
- πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή των οποίων έ¬ 
χει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 β σχέδιο κατόψεως. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο προ¬ 
σπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν εννέα (109) και εκατόν 
δέκα (110) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2β 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν εννέα (109) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ε¬ 
κατόν ένα μ® και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενή¬ 
ντα οκτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν είκοσι δύο χιλιοστά (122%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: 
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Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 110 του ί¬ 
διου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκττγΓΟ οικόπεδο και το διαμέρισμα 102 του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα (110) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε- 
ΓΓτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελ¬ 
κυστήρα ενενήντα πέντε χιλιοστά (95%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 109 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥτΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
ιΆιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν ένδεκα (111) και εκατόν δώδεκα 
(112) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 β σχέ¬ 
διο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν ένδεκα (111) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώριους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 
ιαησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα πεντε χι¬ 
λιοστά ( 135%ο) και κενι:ρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοςπάσιο και το διαμέρισμα 112του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 104 του 
ιδίου ορόφου στοίχου και εφαπτόμενης πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν δώδεκα (112) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο- 
ιαώ μ® και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε¬ 
πτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν τέσσερα χιλιοστά (104%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 111 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 


Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν δέκα τρία (113) και εκατόν δέκα τέσ¬ 
σερα (114) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 β 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν δέκα τρία (113) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκα¬ 
τόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα ετττά χι¬ 
λιοστά (147%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 114 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 106 του 
ιδίου ορόφου στοίχου και εφαπτόμενης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα τέσσερα (114) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν δέκα τέσσερα χιλιοστά (114%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 113 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ.Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστουςχώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθ μ. εκατόν δέκα πέντε (115) και εκατόν δέκα έξι 
(116) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 β σχέ¬ 
διο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν δέκα πέντε (115) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141 %ο), ανελκυστήρα εκατόν 
πενήντα εννέα χιλιοστά ( 159%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141 %ο) και συνορεύει: 
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Ανστ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 116τσυ ί¬ 
διου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 108 του 
ιδίου ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤοΑριθμ. εκατόν δέκα έξι (116) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ® και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε¬ 
πτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήσττύν εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά (124%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανστ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Λυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 115 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ.Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας επτά γάμα (7γ) έ¬ 
χουν κοινή θέρμανση με τα διαμερίσματα των πολυκατοι¬ 
κιών επτά άλφα (7α) και επτά βήτα (7β).Στην πολυκατοι¬ 
κία επτά γάμα (7γ) αντιστοιχούν τα 333%ο των δαπανών 
κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ οκτώ (8) 

Ο Στοίχος οκτώ (8) που φαίνεται στο αριθμ. 11282/Α/8/ 
5.2.1986 σχέδιο αρίθμησης κλήρωσης περιλαμβάνει τις 
αριθμ. οκτώ άλφα (8α) και οκτώ βήτα (8β) πολ/κίες. 

Η Αριθμ οιαώ άλφα (8α) πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. οκτώ άλφα (8α) τύπου 412 
β(α) αποτελείται από το ισόγειο -πυλωτή και τους πρώτο 
(Α) δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω από το ι¬ 
σόγειο - πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή των ο¬ 
ποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 β σχέδιο κατόψεως. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο προ- 
σπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν δέκαετττά (117) και εκα¬ 
τόν δέκα οκτώ (118) διαμερίσματα που φαίνονται στο α- 
ριθμ. Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν δέκα ετττά (117) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ® και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι 
δύο χιλιοστά (122%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 


Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νοτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 118 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα οκτώ (118) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
•λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ® και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία 
εκατ. (82,53) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά 
(109%ο) ανελκυστήρα ενενήντα πέντε χιλιοστά (95%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) 
και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 117 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νοτ. Με το διαμέρισμα 125 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφατττόμενης πολ/κίας 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν δέκα εννέα (119) και εκατόν είκοσι 
(120) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 β σχέ¬ 
διο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν δέκα εννέα (119) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξιτμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα πέντε χιλιοστά (135%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νοτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 120 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι (120) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησι'ας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε¬ 
πτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι ετπά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλισστά (109%ο) ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν τέσσερα χιλιοστά (104%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Βορ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 119 του ί¬ 
διου ορόφου στοίχου καιπολ/κίας. 

Νότια Με το διαμέρισμα 127 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν είκοσι ένα (121) και εκατόν είκοσι δύο 
(122) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 β σχέ¬ 
διο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι ένα (121) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ® και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξιτμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
σαράντα επτά χιλιοσιά (147%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνο¬ 
ρεύει; 

Ανστ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο ο ικόπεδο. 

Νοτ. Με το κλιμακοοπάσιο και το διαμέρισμα 122 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι δύο (122) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία 
εκατ. (82,53) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά 
(109%ο) ανελκυστήρα εκατόν δέκα τέσσερα χιλισστά 
(114%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλισστά 
(109%ο) και συνσρεύει; 

Ανστ. Με κσινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με το κλιμακοιπάσιο και το διαμέρισμα 121 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Νοτ. Με το διαμέρισμα 129 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτόμενης πολ/'κίας. 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν είκοσι τρία (123) και εκατόν είκοσι 
τέσσερα (124) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2 β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν είκοσιτρία (123) διαμέρισμα, απστε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλισστά (34%οο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενή¬ 
ντα οκτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) 
ποσοστό συμμετσχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 


τόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%©), ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν πενήντα εννέα χιλιοστά (159%©) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%©) και συνο¬ 
ρεύει; 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 124 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Το Αριθμ. εκατόν είκοσι τέσσερα (124) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%©©) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%©) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά (124%©) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%©) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 123 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νοτ. Με το διαμέρισμα 131 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτόμενης πολυκατοικίας. 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3\ σχέδιο κατόψεως 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας οκτώ άλφα (8α) έ¬ 
χουν κοινή θέρμανση με τα διαμερίσματα της πολυκατοι¬ 
κίας οκτώ βήτα (8β). Στην πολυκατοικία οκτώ άλφα (8α) α¬ 
ντιστοιχούν τα 500%© των δαπανών κεντρικής θέρμαν¬ 
σης. 

Η αριθμ. οκτώ βήτα (8β) πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. οκτώ βήτα (8β) τύπου 412 β 
(α), αποτελείται από το ισόγειο -πυλωτή και τους πρώτο 
(Α) δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω από το ι¬ 
σόγειό - πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή των ο¬ 
ποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 β σχέδιο κατόψεως. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομσ 
προσπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν είκοσι πέντε (125) 
και εκατόν είκοσι έξι (126) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο αριθμ. Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι πέντε (125) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%©©) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) πσσσστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%©) α¬ 
νελκυστήρα ενενήντα πέντε χιλισστά (95%©) και κεντρί- 
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κής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με το διαμέρισμα 118 του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Νοτιά Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 126 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Το αριθμ εκατόν είκοσι έξι (126) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκα¬ 
τόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι δύο χιλιο¬ 
στά (122%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έ¬ 
να χιλιοστά (141 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Λυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 125 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν είκοσι επτά (127) και εκατόν είκοσι ο¬ 
κτώ (128) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 β 
σχέδιο κατόψεως καιπεριγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι επτά (127) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ" και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία 
εκατ. (82,53) ψήφους είκοσι ετττά (27) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά 
(109%ο) ανελκυστήρα εκατόν τέσσερα χιλιοστά (104%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) 
και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με το διαμέρισμα 120 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολ/κίας και 
Νότια Μετο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 128 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι οκτώ (128) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα πεντε χιλιοστά (135%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 


Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Μετο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 127 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν είκοσι εννέα (129) και εκατόντριάντα 
(130) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2β σχέδιο 
κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι εννέα (129) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ' και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου είκοσι ετττά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία 
εκατ. (82,53) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά 
(109%ο) ανελκυστήρα εκατόν δέκα τέσσερα χιλιοστά 
(114%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά 
(109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Μετο διαμέρισμα 122του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολ/κίας. 

Νοτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 130 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. εκατόντριάντα (130) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα επτά χι¬ 
λιοστά (147%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτ Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βορ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 129 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νοτ Με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν τριάντα ένα (131) και εκατόν τριάντα 
δύο (132) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2β 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόντριάντα ένα (131) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ" και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου είκοσι ετττά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία 
εκατ. (82,53) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά 
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(109%ο) ανελκυστήρα εκατόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά 
(124%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά 
(1 09%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με το διαμέρισμα 124 του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Νότια Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 132 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. εκατόν τριά'/τα δύο (132) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο- 
σ'ό συμμετοχής στις δτιπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141 %ο), ανελκυστήρα εκατόν 
πενήντα εννέα χιλιοστά ( 159%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 131 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας οκτώ βήτα (8β) έ¬ 
χουν κοινή θέρμανση μετά διαμ/τατηςπολ/κίας οκτώ άλ¬ 
φα (8α). Στην πολυκατοικία οκτώ βήτα (8β) αντιστοιχού- 
ντα 500%ο των δαπανώντης κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εννέα (9) 

Πολυκατοικία εννέα (9) 

Η Πολυκατοικία εννέα (9), τύπου 412 β (α), που φαίνεται 
σι:ο αριθμ. 11282/Α/8/5.2.1986 σχέδιο αρίθμησης κλήρω- 
στις αποτελείται από το ισόγειο πυλωτή και τους πρώτο 
(Α) δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω από το ι¬ 
σόγειο - πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή των ο¬ 
ποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 β σχέδιο κατόψεως. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εκατόντριά- 
ντατρία (133) και εκατόν τριάντα τέσσερα (134) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται σ:ο αριθμ. Α/2β σχέδιο κατόψεως 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν τριά\/τα τρία (133) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό καιλοι- 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
ετσά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα ενενήντα πέντε χιλιοιττά (95%ο) και κεντρικής θέρμαν- 
στις εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 


Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 134 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο ο ικόπεδο. 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα τέσσερα (134) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν εκατόν ένα μ' και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι 
δύο χιλιοστά (122%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 133 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν τριάντα πέντε (135) και εκατόν τριά¬ 
ντα έξι (136) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 
β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα πέντε (135) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν τέσσερα χιλιοστά (104%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 136 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα έξι (136) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ® και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα πεντε χιλιοστά (135%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 135 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 
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Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόιαητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστόσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν τριάντα επτά (137) και εκατόν τριά¬ 
ντα οκτώ (138) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ εκατόν τριάντα επτά (137) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ' και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία 
εκατ. (82,53) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά 
(109%ο) ανελκυστήρα εκατόν δέκα τέσσερα χιλιοστά 
(114%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά 
(109%ο) και συνορεύει; 

Ανατ. Μετο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 138 του ι- 
δίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα οκτώ (138) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν εκατόν ένά μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) 
που αντισΓΟίχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ 
και πενήντα οκτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσε¬ 
ρις (34) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν σαράντα επτά χιλιοστά (147%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 137 του ι- 
δίου ορόφου, στοίχου καιπολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόντριάντα εννιά (139) και εκατόν σαρά¬ 
ντα (140) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2β 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα εννιά (139) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά (124%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 


Ανατ.Μετο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 140 του ι- 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα (140) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκα¬ 
τόν ένα μ* και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χι¬ 
λιοστά (159%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και. 

Δυτ. Μετο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 139 του ι- 
δίου ορόφου στοίχου καιπολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως Τα δια¬ 
μερίσματα της πολυκατοικίας εννέα (9) έχουν κοινή θέρ¬ 
μανση με τα διαμ/τα της πολ/κίας δέκα (10). Στην 
πολυκατοικία εννέα (9) αντιστοιχούντα 500%ο των δαπα- 
νώντης κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα (10) 

Πολυκατοικία δέκα (10) 

Η Πολυκατοικία δέκα (10), τύπου 412 β (α), που φαίνε¬ 
ται στο αριθμ. 11282/Α/8/5.2.1986 σχέδιο αρίθμησης κλή¬ 
ρωσης αποτελείται από το ισόγειο πυλωτή και τους πρώ¬ 
το (Α) δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω από το 
ισόγειο - πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή των ο¬ 
ποίων έχει ως εξής; 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 β σχέδιο κατόψεως. 
ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο προ¬ 
σπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν σαράντα ένα (141) και ε¬ 
κατόν σαράντα δύο (142) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο αριθμΑ/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως ε- 

ξής: 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα ένα (141) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα ενενήντα πέντε χιλιοστά (95%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
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Νότια Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 142 του ί¬ 
διου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα δύο (142) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ^ και ενε\'ήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι 
δύο χιλιοστά (122%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 141 του ι- 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλοιμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν σαράντα τρία (143) και εκατόν 
σαράντα τέσσερα (144) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
αριθμ. Α/2 β σχέδιο κατάψεως και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα τρία (143) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρά και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ" και ενενή'/τα εκατοστά (78,90) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι επτά δεκάκις χιλιοστιί (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν τέσσερα χιλιοστά (104%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατάν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια Με το κλιμακοσίΓάσιο και το διαμέρισμα 144 του ί¬ 
διου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα τέσσερα (144) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που 
αναιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πε- 
νήιντα οκτώ εκατ. (106,58) ψήφουςτριάντατέσσερις (34) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν σαράντα ένα χιλιοστά ( 141 %ο) , ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα πεντε χιλιοστά (135%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμιέρισμα 143 του ι- 
δίου ορόφου στοίχου και. πολυκατοικίας. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν σαράντα πέντε (145) και εκατόν σα¬ 
ράντα έξι (146) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα πέντε (145) διαμέρισμα απο- 
τελείται απά τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικόύς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συ- 
νιδιοκπισίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής σπς δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν δέκα τέσσερα χιλιοστά (114%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 146 του ι- 
δίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα έξι (146) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ 
και πενήντα οκτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσε¬ 
ρις (34) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141 %ο), ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν σαράντα επτά χιλιοστά (147%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 145 του ι- 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν σαράντα επτά (147) και εκατόν σα¬ 
ράντα οκτώ (148) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα επτά (147) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά (124%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 148 του ί¬ 
διου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα οκτώ (148) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατάνέξιτμ και 
πενήντα οκτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις 
(34) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν πενήντα εννέα χιλιοστά (159%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατάν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκππτο οικόπεδο 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικοπεδο. 

Βορ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 147 του ι- 
δίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας δέκα (10) έχουν 
κοινή θέρμανση μετά διαμ/τατηςπολ/κίας εννέα (9). Στην 
πολυκατοικία δέκα (10) αντιστοιχούν τα 500%οτων δαπα- 
νώντης κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ένδεκα (11) 

Ο Στοίχος ένδεκα (11) που φαίνεται στο αριθμ. 11282/ 
Α/8/5.2.86 σχέδιο αρίθμησης κλήρωσης περιλαμβάνει τις 
αριθμ. ένδεκα άλφα (1 Ια) και ένδεκα βήτα (11β) πολυκα¬ 
τοικίες. 

Η Αριθμ. ένδεκα άλφα (1 Ια) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. ένδεκα άλφα (11α) τύπου 412 
Α αποτελείται από το ισόγειο - πυλωτή και τους πρώτο (Α) 
δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω από το ισόγειο 
- πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή των οποίων έ¬ 
χει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και φαίνονται στο αριθμ. Α/Ιδ σχέδιο κατό- 

"ΙΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν σαράντα εννέα 
(149), εκατόν πενήντα (150) και εκατόν πενήντα ένα 
(151),διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2α οχέ- 
διο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα εννέα (149) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ογδόντα μ^ (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου είκοσι ετττά δεκάκις χιλιοστά 
(27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τρίατμ και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι ετττά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
βδομήντα επτά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα εξήντα ε¬ 
τττά χιλιοστά (67%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα 
ετττά χιλιοσι:ά (77%ο) και συνορεύει: 


Ανατ. Με το διαμέρισμα 163 του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και εφατττομένης πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα (150) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδό¬ 
ντα μ® (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία τμ 
και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά (27) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδο¬ 
μήντα ετττά χιλιοστά (77%ο) , ανελκυστήρα εξήντα επτά χι¬ 
λιοστά (67%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα επτά 
χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 151 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα ενα (151) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) ίτύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν ενενήντα^εννέα μ^ και πενήντα εκατοστά (99,50) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου τριάντα τρία δεκάκις χιλιοστά (33%οο) που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα μ^ 
και οκτώ εκατ. (104,08) ψήφους τριάντα τρία (33) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα 
έξι χιλιοστά (96%ο) ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλιοστά 
(83%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα έξι χιλιοστά 
(96%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλιμακοστάσιο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο καιτο διαμέρισμα 150του 
ίδιου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν πενήντα δύο (152) εκατόν πενήντα 
τρία (153) και εκατόν πενήντα τέσσερα (154), διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 α σχέδιο κατόψεως 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα δύο (152) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ο¬ 
γδόντα μ' (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά 
(27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τρίατμ και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
βδομήντα επτά χιλιοστά (77%ο) , ανελκυστήρα εβδομήντα 
τέσσερα χιλιοστά (74%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδο¬ 
μήντα ετττά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το διαμέρισμα 106 του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Το αριθμ. εκατόν πενήντα τρία (153) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ο¬ 
γδόντα μ^ (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά 
(27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τρία τμ και εξήντα οκτώ εκατ, (83,68) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
βδομήντα επτά χιλιοστά (77%ο) , ανελκυστήρα εβδομήντα 
τέσσερα χιλιοστά (74%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδο¬ 
μήντα επτά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 154 του ι- 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα τέσσερα (154) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν ενενήντα εννέα μ^ και πενήντα εκατοστό (99,50) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκάκις χιλιοστά (33%οο) που α- 
\πιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα μ^ και 
οκτώ εκατ. (104,08) ψήφους τριάντα τρία (33) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χι¬ 
λιοστά (96%ο) ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλιοστά 
(91%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα έξι χιλιοστά 
(96%ο) και συνορεύει: 

Ανατ, Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ, Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμ/σιο. 

Βορ, Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 153 
του ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
ιιλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν πενήντα πέντε (155) εκατόν πενήντα 
έξι (156) και εκατόν πενήντα επτά (157), διαμερίσματα 
που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 α σχέδιο κατόψεως καιπε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα πέντε (155) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ο¬ 
γδόντα μ^ (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά 
(27%οο) που αντιστοιχοιύν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τρία τμ και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοστό συμμετο;χής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
βδομήντα επτά χιλιοσιά (77%ο), ανελκυστήρα ογδόντα 
χιλιοστά (80%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα ε¬ 
πτά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το διαμέρισμα 169 του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Δυτικά Με το κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα έξι (156) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ο¬ 
γδόντα μ^ (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά 


(27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τρία τμ και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
βδομήντα επτά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα ογδόντα 
χιλιοστά (80%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα ε¬ 
πτά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 157 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα επτά (157) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ενενήντα εννέα μ^ και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τρία δεκάκις χιλιοστά (33%οο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα μ^ και οκτώ εκατ. 
(104,08) ψήφους τριάντα τρία (33) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) 
ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλιοστά (101%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμ/σιο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 156 
του ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσττελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν πενήντα οκτώ (158), εκατόν πενήντα 
εννέα (159) και εκατόν εξήντα (160) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο αριθμ. Α/2 α σχέδιο κατόψεως και περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα οκτώ (158) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ο¬ 
γδόντα μ^ (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά 
(27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τρίατμ και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι ετττά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
βδομήντα επτά χιλιοστά (77%ο) , ανελκυστήρα ογδόντα ε¬ 
πτά χιλιοστά (87%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα 
επτά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Μετο διαμέρισμα 172 του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Δυτικά Μετο κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα εννέα (159) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ο¬ 
γδόντα μ' (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά 
(27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τρία τμ και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
βδομήντα επτά χιλιοστά (77%ο) , ανελκυστήρα ογδάντα ε¬ 
πτά χιλιοστά (87%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα 
επτά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 
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Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 160 του ί¬ 
διου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας και 
Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το αριθμ. εκατόν εξήντα (160) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενενή¬ 
ντα εννέα μ® και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα τρία δεκάκις χιλιοστά (33%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα μ^ και οκτώ εκατ. 
(104,08) ψήφους τριάντα τρία (33) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) 
ανελκυστήρα εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσής ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμ/σιο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 159 του 
ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως 
Τα διαμερίσματατης πολ/κίας ένδεκα άλφα (1 Ια) έχουν 
κοινή θέρμανση με τα διαμερίσματα της πολ/κίας ένδεκα 
βήτα (11β). Στην πολυκατοικία ένδεκα άλφα (11α) αντι- 
στοιχούντα 500%ο των δαπανών της κεντρικής θέρμαν- 
σης. 

Η αριθμ. ένδεκα βήτα (11 β) πολυκατοικία 
Η πολυκατοικία με αριθμ. ένδεκα βήτα (1 1β) τύπου 412 
Α αποτελείται από το ισόγειο - πυλωτή και τους πρώτο (Α) 
δεύτερο (Β;ι, τρίτο (1”) καιτέταρτο (Δ) πάνω από το ισόγειο 
- πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή των οποίων έ¬ 
χει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και φαίνονται στο αριθμ. Α/1 δ σχέδιο κατόψεως. 
ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο 
;:|_.ϋισττελάαεως και τα αριθμ. εκατόν εξήντα ένα (161) ε¬ 
κατόν εξήνιΓα δύο (162) και εκατόν εξήντα τρία (163) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατόψε¬ 
ως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν εξήντα ένα (161) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ο¬ 
γδόντα μ^ (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά 
(27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τρία τμ και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι ετττά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
βδομήντα επτά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα εξήντα ε¬ 
πτά χιλιοστά (67%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα 
ετττά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμ/σιο. 


Το αριθμ. εκατόν εξήντα δύο (162) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ενενήντα εννέα μ^ και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τρία δεκάκις χιλιοστά (33%οο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και οκτώ εκατ. 
(104,08) ψήφους τριάντα τρία (33) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) 
ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 163 
του ίδιου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο 
και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν εξήντα τρία (163) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ο¬ 
γδόντα μ^ (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά 
(27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τρία τμ και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
βδομήντα ετπά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα εξήντα ε¬ 
πτά χιλιοστά (67%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα 
επτά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το διαμέρισμα 149 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας 

Δυτ, Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 162 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν εξήντα τέσσερα (164), εκατόν εξήντα 
πέντε (165) και εκατόν εξήντα εξι (166) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο αριθμ. Α/2 α σχέδιο κατόψεως και περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν εξήντα τέσσερα (164) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ογδόντα μ^ (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά 
(27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τρία τμ και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
βδομήντα ετπά χιλιοστά (77%ο) , ανελκυστήρα εβδομήντα 
τέσσερα χιλιοστά (74%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδο¬ 
μήντα επτά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδοτο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. εκατόν εξήντα πέντε (165) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν ενενήντα εννέα μ^ και πενήντα εκατοστά (99,50) 
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ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτσυ επί του όλου οι¬ 
κοπέδου τριάντα τρία δεκάκις χιλιοστά (33%οο) που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα 
και οκτώ εκατ. (104,08) ψήφους τριάντα τρία (33) ποσο- 
από συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα 
έξι χιλιοστά (96%ο) ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλιοστά 
(91%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα έξι χιλιοστά 
(96%ο) και συνορεύει; 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 166 
του ίδιου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με κοινόκτήτο οικόπεδο. 

Βορ. Με το κλιμακοσι:άσιο και κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το αριθμ. εκατόν εξήντα έξι (166) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρτα δωμάτια, κουζίνα , λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ο¬ 
γδόντα μ' (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι ετττά δεκάκις χιλιοστά 
(27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τρία τμ και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
βδομήντα επτά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα εβδομήντα 
τέσσερα χιλιοστά (74%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδο- 
μήντα ετττά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το διαμέρισμα 152 του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και εφατττομένης πολ/κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 165 του ι¬ 
δίου ορόφυ, στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν εξήντα επτά (167), εκατόν εξήντα ο¬ 
κτώ (168) και εκατόν εξήντα εννέα (169) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο αρι6)μ. Α/2 α σχέδιο κατόψεως και πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν εξήι/τα επτά (167) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύριια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ο¬ 
γδόντα μ^ (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά 
(27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τρία τμ και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι ετττά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
βδομήντα ετττά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα ογδόντα 
χιλιοστά (80%ο) και κε’/τρικής θέρμανσης εβδομήντα ε- 
ττά χιλιοστά (77%ο) και. συνσρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμ/σιο. 

Το αριθμ. εκατόν εξήντα οκτώ (168) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν ενενήντα εννέα μ^ και πενήντα εκατοστά (99,50) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου τριάντα τρία δεκάκις χιλιοστά (33%οο) που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα μ^ 
και οκτώ εκατ. (104,08) ψήφους τριάντα τρία (33) ποσο- 
οτό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα 


έξι χιλιοστά (96%ο) ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλιοστά 
(101%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα έξι χιλιοστά 
(96%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 169 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με το κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το αριθμ. εκατόν εξήντα εννέα (169) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό και 
λοιπούς βοήθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ο¬ 
γδόντα μ' (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά 
(27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τρία τμ και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοστό συμμετσχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
βδομήντα ετπά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα ογδόντα 
χιλιοστά (80%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα ε¬ 
πτά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά Με το διαμέρισμα 155 του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και εφατπομένης πολ/κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 168 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτιητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστουςχώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν εβδομήντα (170), εκατόν εβδομήντα 
ένα (171) και εκατόν εβδομήντα δύο (172) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 α σχέδιο κατόψεως και πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα (170) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ο¬ 
γδόντα μ^ (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι ετττά δεκάκις χιλιοστά 
(27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά σγδόντα 
τρίατμ και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι ετπά 
(27) ποσσστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
βδομήντα ετπά χιλιοστά (77%ο) , ανελκυστήρα ογδόντα ε¬ 
τπά χιλιοστά (87%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα 
ετπά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά Με κοινόκτητο ο ικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμ/σιο. 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα ένα (171) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ενενήντα εννέα μ^ και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τρία δεκάκις χιλιοστά (33%οο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα μ^ και οκτώ εκατ. 
(104,08) ψήφους τριάντα τρία (33) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) 
ανελκυστήρα εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 172 
του ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 
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Δυτ. Με το κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο 
και 

Νοτ, Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα δύο (172) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρά 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ογδόντα μ^ (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά 
(27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τρία τμ και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
βδομήντα ετττά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα ογδόντα ε¬ 
πτά χιλιοστά (87%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα 
επτά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Μετο διαμέρισμα 158του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και εφαπτομένης πολ/κίας. 

Δυτ. Μετο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 171 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας Βορ, Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο ο ικόπεδο 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνιπαι στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως 

Τα διαμερίσματα της πολ/κίας ένδεκα βήτα (11β) έχουν 
κοινή θέρμανση με τα διαμ/τα της πολ/κίας ένδεκα άλφα 
(11α). Στην πολυκατοικία ένδεκα βήτα (11 β) αντιστοιχούν · 
τα 500%ο το^ν δαπανών της κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δώδεκα (12) 

Ο Στοίχος δώδεκα (12), τύπου 412 β (α), που φαίνεται 
στο αριθμ. 11282/Α/8/5.2.1986 σχέδιο αρίθμησης κλήρω¬ 
σης, περιλαμβάνει τις αριθμ. δώδεκα άλφα (12α), δώδεκα 
βήτα (12β) και δώδεκα γάμα (12γ) πολυκατοικίες. 

Η αριθμ. δώδεκα άλφα (12α) πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. δώδεκα άλφα (12α) τύπου 412 
β (α) αποτελείται από το ισόγειο -πυλωτή και τους πρώτο 
(Α) δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω από το ι¬ 
σόγειο - πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή των ο¬ 
ποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται στο αριθμ. Α/Ιβ σχέδιο κατόψεως. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο προ- 
σπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν εβδομήντα τρία (173) και 
εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174) διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο αριθμ. Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα τρία (173) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετρ, ογδόντα δύοτμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι ετττά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα ενενήντα πέντε χιλιοστά (95%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 


Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 174 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πε¬ 
νήντα οκτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
είκοσι δύο χιλιοστά (122%ο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Μετο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 173 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Μετο διαμέρισμα 181 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινάχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν εβδομήντα πέντε (175) και εβδομή¬ 
ντα έξι (176) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 
β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα πέντε (175) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρά 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετρ. ογδάντα δύοτμ και πενήντατρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστά συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν τέσσερα χιλιοστά (104%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Δυτικά Μετο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 176 του 
ιδίου οράφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα έξι (176) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρατετραγωνικά εκατόν έξιτμ και 
πενήντα οκτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις 
(34) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν τριάντα πεντε χιλιοστά (135%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 175 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 
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Δυτικά Με το διαμέρισμα 183 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως και τα αριθμ. εκατόν εβδομήντα επτά (177) και εκα¬ 
τόν εβδομήντα οκτώ (178) διαμερίσματα που φαίνονται 
οτο αριθμ. Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα επτά (177) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3} κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσο¬ 
οπό συνιδιοκτησίας εξαδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν δέκα τέσσερα χιλιοστά (114%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο, 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 178 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου καιπολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και 
πενήντα οκτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις 
(34) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141 %ο), ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν σαράντα επτά χιλιοστά (147%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 177 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου καιπολυκατοικίας. 

Δυτικά Μετο διαμέρισμα 185 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν εβδομήντα εννέα (179) και εκατόν ο¬ 
γδόντα (180) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα εννέα (179) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσο- 
τπό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 


πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά (124%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Δυτικά Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 180 του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα (180) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκα¬ 
τόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141 %ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χι¬ 
λιοστά (159%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Μετο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 179 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Μετο διαμέρισμα 187του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας δώδεκα άλφα 
(12α) έχουν κοινή θέρμανση με τα διαμ/τα των πολ/κιών 
δώδεκα βήτα (12β) και δώδεκα γάμα (12γ). Στην πολυκα¬ 
τοικία δώδεκα άλφα (12α) αντιστοιχούν τα 333%οτων δα¬ 
πανών της κεντρικής θέρμανσης. 

Η αριθμ. δώδεκα βήτα (12β) πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ, δώδεκα βήτα (12β) τύπου 412 
β (α) αποτελείται από το ισόγειο -πυλωτή και τους πρώτο 
(Α) δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω από το ι¬ 
σόγειο - πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή των ο¬ 
ποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται στο αριθμ, Α/1 β σχέδιο κατόψεως. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο προ¬ 
σπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν ογδόντα ένα (181) και ε¬ 
κατόν ογδόντα δύο (182) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο αριθμ. Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα ένα (181) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία 
εκατ. (82,53) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά 
(109%ο) ανελκυστήρα ενενήντα πέντε χιλιοστά (95%ο) 
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και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) 
και συνορεύει: 

Ανατ. Με το διαμέρισμα 174 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 182 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα δύο (182) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι 
δύο χιλιοστά (122%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 181 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με το διαμέρισμα 189 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφατττομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστουςχώρους,δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν ογδόντατρία (183) και εκατόν ογδό¬ 
ντα τέσσερα (184) διαμερίσματα που φαίνονται στο α- 
ριθμ. Α/2 β ττχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντατρία (183) διαμέρισμα αποτε- 
λείταιαπότρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν τέσσερα χιλιοστά (104%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το διαμέρισμα 176 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφατττομένης πολυκατοικίας. 

Δυτικά Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 184 του 
ιδίου ορόφου στοίχου καιπολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα τέσσερα (184) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμόπια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν εκατόν ένα μ' και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα πεντε χιλιοστά (135%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 


Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 183 του ι¬ 
δίου οράφου στοίχου καιπολυκατοικίας. 

Δυτικά Με το διαμέρισμα 191 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφατττομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ααανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν ογδόντα πέντε (185) και εκατόν ο¬ 
γδόντα έξι (186) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα πέντε (185) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ® και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι ετττά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν δέκα τέσσερα χιλιοστά (114%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με το διαμέρισμα 178 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφατττομένης πολυκατοικίας. 

Δυτ. Μετολλιμακοστάσιοκαιτο διαμέρισμα 186του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου καιπολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα έξι (186) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ 
και πενήντα οκτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσε¬ 
ρις (34) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν σαράντα επτά χιλιοστά (147%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Μετο κλιμακοστάσιο καιτο διαμέρισμα 185του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτικά Με το διαμέρισμα 193 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφατττομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν ογδόντα ετττά (187) και εκατόν ογδό¬ 
ντα οκτώ(188) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα ετττά (187) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι ετττά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέ- 


13758 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


τρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν δέκα είκοσι χιλιοστά (124%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συ¬ 
νορεύει: 

Ανατ.Με το διαμέρισμα 180 του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 188 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ, Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα οκτώ (188) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εκατόν ένα μ’ και ενενήντα εκατοστά (101,90) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά’(34%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατάν έξιτμ και πε¬ 
νήντα οκτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν σαράντα έναχιλιοαπά (141 %ο), ανελκυστήρα εκατόν 
πενήντα εννέα χιλιοστά (159%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 187 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με το διαμέρισμα 195 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας δώδεκα βήτα (12β) 
έχουν κοινή θέρμανση με τα διαμ/τα των πολ/κιών δώδε¬ 
κα άλφα (12α) και δώδεκα γάμα (12γ). Στην πολυκατοικία 
δώδεκα βήτα (12β) αντιστοιχούν τα 333%ο των δαπανών 
της κεντρικής θέρμανσης. 

Η αριθμ. δώδεκα γάμα (12γ) πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. δώδεκα γάμα (12γ) τύπου 412 
β (α) αποτελείται από το ισόγειο -πυλωτή και τους πρώτο 
(Α) δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω από το ι¬ 
σόγειο - πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή των ο¬ 
ποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται (ττο αριθμ. Α/1 β σχέδιο κατόψεως. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν ογδόντα εννιά (189) 
και εκατόν ενενήντα (190) διαμερίσματα που φαίνονται 
επο αριθμ. Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφσνται ως 
εξής: 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα εννιά (189) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 


τρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα ενενήντα πέντε χιλιοστά (95%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με το διαμέρισμα 182 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 190 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα (190) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκα¬ 
τόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά ( 101,90) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι δύο χιλιο¬ 
στά (122%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έ¬ 
να χιλιοστά (141 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 189 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν ενενήντα ένα (191) και εκατόν ενενή¬ 
ντα δύο (192) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 
β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα ενα (191) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετρ. ογδάντα δύο τμ και πενήντα τρία 
εκατ. (82,53) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά 
(109%ο) ανελκυστήρα εκατόν τέσσερα χιλιοστά (104%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) 
και συνορεύει: 

■ Ανατ. Με το διαμέρισμα 184 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Δυτικά Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 192 του 
ιδίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα δύο (192) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατάν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο- 
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στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριά¬ 
ντα πεντε χιλιοστά (135%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Μετο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 191 του ί¬ 
διου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστ ους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν ενενήντα τρία (193) και εκατόν ενε¬ 
νήντα τέσσερα (194) διαμερίσματα που φαίνονται στο α- 
ριθμ. Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα τρία (193) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν δέκα τέσσερα χιλιοστά (114%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με το διαμέρισμα 186 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Λυτ. Μετο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 194 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα τέσσερα (194) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εκατόν ένα μ’ και ενενή'/τα εκατοστά (101,90) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πε¬ 
νήντα οκτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
σαράντα επΓά χιλιοστά (147%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Μετο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 193 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ, εκατόν ενενήντα πέντε (195) και εκατόν ενε¬ 
νήντα έξι (196) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2β σχέδιο κστόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα πέντε (195) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 


σι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά (124%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ.Με το διαμέρισμα 188 του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 196 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα έξι (196) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά ( 101,90) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέταυ επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλισστά (34%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ 
και πενήντα οκτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσε¬ 
ρις (34) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141 %ο), ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν πενήντα εννέα χιλιοστά (159%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Μετο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 195 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκιητο οικόπεδο. 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολύ κατοικίας δώδεκα γάμα (12γ) 
έχουν κοινή θέρμανση με τα διαμ/τα των πολ/κιών δώδε¬ 
κα άλφα (12α) και δώδεκα βήτα (12β). Στην πολυκατοικία 
δώδεκα γάμα (12γ) αντιστοιχούν τα 333%ο των δαπανών 
της κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα τρία (13) 

Ο Στοίχος δέκατρία (13) που φαίνεται στο αριθμ. 11282/ 
Α/8/5.2.1986 σχέδιο αρίθμησης κλήρωσης περιλαμβάνει 
τις αριθμ. δέκατρία άλφα (13α), δέκατρία βήτα (13β) και 
δέκατρία γάμα (13γ) πολ/κίες 

Η αριθμ. δέκατρία άλφα (13α) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. δέκα τρία άλφα (13α)τύπου 
412 β(α) αποτελείται από το ισόγειο -πυλωτή και τους 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω α¬ 
πό το ισόγειο - πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 β σχέδιο κατόψεως. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο προ¬ 
σπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν ενήντα επτά (197) και ε¬ 
κατόν ενενήντα οκτώ (198) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο αριθμ. Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα επτά (197) διαμέρισμα, απο- 
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τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο- 
κπώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο- 
(π·ό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι 
δύο χιλιοστά (122%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
σαράντα ένα χιλιοστά (141 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 198 του ι- 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 206 του 
ιδίου ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα οκτώ (198) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ^ και ενεντιντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα ενενήντα πέντε χιλιοστά (95%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατό\' εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 197 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Βόροφοςπεριλαμβάνεικοινόχρηστουςχώρους, δηλ. 
ι^ιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν ενενήντα εννέα (199) και διακόσια 
(200) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 β σχέ¬ 
διο κατόψεως καιπεριγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν ενενήντα εννέα (199) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρατετραγωνικά εκατόν έξιτμ και 
πενήντα οκτώ εκατ, (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις 
(34) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν τριάντα πέντε χιλιοστά (135%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 200 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 208 
του ιδίου ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολυκατοι¬ 
κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια (200) διαμέρισμα αποτελείται από 


τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα οκτώ 
μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά 
δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. 
ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψήφους εί¬ 
κοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστήρα ε¬ 
κατόν τέσσερα χιλιοστά (104%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εννέα χιλιοστά ( 109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 199 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και εφατττόμενης πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. διακόσια ένα (201) και διακόσια δύο (202) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 β σχέδιο κα¬ 
τόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια ένα (201 ) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα ετττά χι¬ 
λιοστά (147%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 202 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο ο ικόπεδο καιτο διαμέρισμα 210 του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το αριθμ. διακόσια δύο (202) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε¬ 
πτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν δέκα τέσσερα χιλιοστά (114%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ, Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο καιτο διαμέρισμα 201 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. διακόσια τρία (203) και διακόσια τέσσερα 
(204) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 β σχέ¬ 
διο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 
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Το αριθμ. διακόσια τρία (203) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετρ^ιγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 

(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοιναχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χι¬ 
λιοστά (159%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 204 του ι- 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κιας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 212του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και εφατττομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το Αριθμ. διακόσια τέσσερα (204) διαμέρισμα αποτε- 
λείταιαπότρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενή'/τα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά (124%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 203 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας δέκα τρία άλφα 
(13α) έχουν κοινή θέρμανση με τα διαμερίσματα των πο¬ 
λυκατοικιών δέκα τρία βήτα (13β) και δέκα τρία γάμα 
(13γ). Στην πολυκατοικία δέκα τρία άλφα (13α) αντιστοι¬ 
χούν τα 333%ο των δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

Η Αριθμ. δέκα τρία βήτα (13β) πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. δέκα τρία βήτα (13β) τύπου 
412β(α) αποτελείται από το ισόγειο - πυλωτή και τους 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω α¬ 
πό το ισόγειο - πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είδοσο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 β σχέδιο κατόψεως. 

ΠΡΩΤΟ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια πέντε (205) και δια¬ 
κόσια έξι (206) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια πέντε (205) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ' και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 


κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 

(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι δύο χιλιο¬ 
στά (122%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έ¬ 
να χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Μετο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 206του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 214 του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια έξι (206) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρά και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ® και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε¬ 
πτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα ενενήντα πέντε χιλιοστά (95%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Μετο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 197 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Δυτ. Μετο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 205 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας. 

Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δη¬ 
λαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο προσπελάσε¬ 
ως και τα αριθμ. διακόσια επτά (207) και διακόσια οκτώ 
(208) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2β σχέδιο 
κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια επτά (207) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 

(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα πεντε χι¬ 
λιοστά (1357οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Μετο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 208 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 216 
του ιδίου ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολυκατοι¬ 
κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια οκτώ (208) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδισ- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε- 
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πτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν τέσσερα χιλιοστά (104%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 199 
του ιδίου ορόφου στοίχου και εφατττομένης πολυκατοι¬ 
κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 216 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας, 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. διακόσια εννιά (209) και διακόσια δέκα (210)" 
διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 β σχέδιο κα- 
τόψεως και περιγράφο'/ται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια εννιά (209) διαμέρισμα, απστελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοΊνοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα ετττά χι¬ 
λιοστά (147%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 210 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 218 του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και εφατττομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το αριθμ. διακόσια δέκα (210) διαμέρισμα απστελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε- 
τπά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν δέκα τέσσερα χιλιοστά (114%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 201 
του ιδίου ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολυκατοι¬ 
κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 209 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. διακόσια ένδεκα (211) και διακόσια δώδεκα 
(212) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2β σχέδιο 
κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 


Το αριθμ. διακόσια ένδεκα (211) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκα¬ 
τόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά ( 101,90) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χι¬ 
λιοστά (159%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 212του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 220 του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και εφατττομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. διακόσια δώδεκα (212) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
ετττά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά (124%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά ( 109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 203 
του ιδίου ορόφου στοίχου και εφατττομένης πολυκατοι¬ 
κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 211 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας δέκα τρία βήτα 
(13β) έχουν κοινή θέρμανση με τα διαμερίσματα των πο¬ 
λυκατοικιών δέκα τρία άλφα (13α) και δέκα τρία γάμα 
(13γ). Στην πολυκατοικία δέκα τρία βήτα (13β) αντιστοι- 
χούντα 333%ο των δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

Η αριθμ. δέκατρία γάμα (13γ) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. δέκα τρία γάμα (13γ) τύπου 
412 β(α) αποτελείται από το ισόγειο -πυλωτή και τους 
πρώτο (Α) δεύτερο (Β), τρίτο (Γ)καιτέταρτο (Δ) πάνω από 
το ισόγειο - πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 β σχέδιο κατόψεως. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο προ¬ 
σπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια δέκα τρία (213) και δια¬ 
κόσια δέκα τέσσερα (214) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο αριθμ. Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αριθμ. διακόσια δέκατρία (213) διαμέρισμα, αποτε- 
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λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ" και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι 
δύο χιλιοσι:ά (122%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 214του ι- 
δίου ορόφου , στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια δέκα τέσσερα (214) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ" και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
είκοσι επτά, δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρατετρ. ογδόντα δύοτμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα ενενήντα πέντε χιλιοστά (95%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 205 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 213 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 

κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθ μ. διακάσια δέκα πέντε (215) και διακόσια δέκα 
έξι (216) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2β 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια δέκα πέντε (215) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ"^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα πεντε χιλιοστά (135%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 216 του ι¬ 
δίου ορόφιου στοίχου πολ/κίας. 

Δυτικά Με κοινάκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια δέκα έξι (216) διαμέρισμα αποτελεί- 
αι από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρά και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνι- 


διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν τέσσερα χιλιοστά (104%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 207 
του ιδίου ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολυκάτοι- 
κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 215 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινάχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. διακόσια δέκα επτά (217) και διακόσια δέκα 
οκτώ (218) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2β 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια δέκα επτά (217) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ"^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατάν 
σαράντα επτά χιλιοστά (147%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατάν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 218 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια δέκα οκτώ (218) διαμέρισμα αποτε- 
λείταιαπότρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό καιλοι- 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν δέκα τέσσερα χιλιοστά (114%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 209 
του ιδίου ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολυκατοι¬ 
κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 217 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. διακόσια δέκα εννέα (219) και διακόσια εί¬ 
κοσι (220) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 β 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 
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Το αριθμ. διακόσια δέκα εννέα (219) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οα) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ. και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
πενήντα εννέα χιλιοστά (159%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 220 του ι- 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. διακόσια είκοσι (220) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ*" και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε¬ 
πτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά ( 109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά ( 124%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 211 
του ιδίου ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολυκατοι¬ 
κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοσιάσιο και το διαμέρισμα 219 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται οτο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας δέκα τρία γάμα 
(13γ) έχουν κοινή θέρμανση με τα διαμερίσματα των πο¬ 
λυκατοικιών δέκα τρίο, άλφα (13α) και δέκα τρία βήτα 
(13β). Στην πολυκατοικία δέκα τρία γάμα {13γ) αντιστοι¬ 
χούν τα 333%ο των δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 
ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα τέσσερα (14) 

Πολυκατοικία δέκα τέσσερα (14) 

Η πολυκατοικία δέκα τέσσερα (14) τύπου 412 β (α)που 
φαίνεται στο αριθμ. 11282/Α/8/5.2.1986 σχέδιο αρίθμη¬ 
σης κλήρωσης, αποτελείται από το ισόγειο πυλωτή και 
τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β),τρίτο (Γ) καιτέταρτο (Δ) πά¬ 
νω από το ισόγειο - πυλωτή ορόφους και δώμα, η περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται οπό αριθμ. Α/1 β σχέδιο κατόψεως. 
ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο προ- 
σπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια είκοσι ένα (221) και 
διακόσια είκοσι δύο (222) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο αριθμ. Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως 
εξής: 


Το αριθμ. διακόσια είκοσι ένα (221) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) πσσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κσινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι 
δύο χιλιοστά (122%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 222 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκιητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια είκοσι δύο (222) διαμέρισμα αποτε- 
λείται απότρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό καιλοι- 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα οκτώ μ" και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα ενενήντα πέντε χιλιοστά (95%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εννέα χιλιοστά ( 109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 221 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. διακόσια είκοσι τρία (223) και διακόσια είκο¬ 
σι τέσσερα (224) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2 β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια είκοσι τρία (223) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ 
και πενήντα οκτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσε¬ 
ρις (34) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141 %ο), ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν τριάντα πεντε χιλιοστά (135%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 224 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου πολ/κίας. 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια είκοσι τέσσερα (224) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ" και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσο- 
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στό συνιδίοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρατετρ. ογδόνταδύοτμκαιπενήντατρίαεκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν τέσσερα χιλιοστά (104%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 223 του ι- 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια Με κοινόκττιτο οικόπεδο 
ΤΡΙΤΟΣ Ο ΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ, 
κλιμακοστόισιο, ασανσέρ και διάδρομο προσαελάσεως 
και τα αριθμ. διακόσια είκοσι πέντε (225) και διακόσια εί¬ 
κοσι έξι (226) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 
β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια είκοσι πέντε (225) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) 
ποσοστό συνιδίοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οι¬ 
κοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρατετραγωνικά εκατόν έξιτμ και πε¬ 
νήντα οκτώ εκατ. (106,58) ψήφουςτριάντατέσσερις (34) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν σαράντα ένα χιλιοστά (141 %ο) , ανελκυστήρα εκατόν 
σαράντα επτά χιλιοστά (147%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 226 του ι- 
δίου ορόφου στοίχου και πολώίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το αριθμ. διακόσια είκοσι έξι (226) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
ετττά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήοπων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%α) ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν δέκα τέσσερα χιλιοστά (114%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 225 του ι- 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 

κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. διακόσια είκοσι επτά (227) και διακόσια εί¬ 
κοσι οκτώ- (228) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια είκοσι ετττά (227) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 


και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ' και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδίοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
πενήντα εννέα χιλιοστά (159%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 228του ι- 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. διακόσια είκοσι οκτώ (228) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατάν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά (124%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 227 του ι- 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 
ΣΤΟΙΧΟΣ δέκαπεντε (15) 

Πολυκατοικία δέκα πέντε (15) 

Η πολυκατοικία δέκα πέντε (15) τύπου 412 β(α)που φαί¬ 
νεται στο αριθμ. 11282/Α/8/5.2.1986 σχέδιο αρίθμησης 
κλήρωσης, αποτελείται από το ισόγειο πυλωτή και τους 
πρώτο (Α) δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω α¬ 
πό το ισόγειο - πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 β σχέδιο κατόψεως. 
ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια είκοσι εννιά (229) 
και διακόσια τριάντα (230) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο αριθμ. Α/2β σχέδιο κστόψεως και περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αριθμ. διακόσια είκοσι εννιά (229) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδίοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο- 
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σΓ0 συμμετοχής στις δ^ 1 πάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι 
δύο χιλιοστά {122%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
σαράντα ένα χιλιοστά ("41%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 230 του ί¬ 
διου ορόφου , στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια τριάντα (230) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα οκτώ μ' και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
ετττά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα ενενήντα πέντε χιλιοστά (95%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 229 του ί¬ 
διου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. διακόσια τριάντα ένα (231) και διακόσια 
τριάντα δύο (232) διαμερίσματα που φαίνονεαι στο αριθμ. 
Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια τριάντα ένα (231) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ^ και ενεντιντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο- 
σιό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά {141%ο) ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα πεντε χιλιοστά (135%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστ άσιο και το διαμέρισμα 232 του ι- 
δίου ορόφου στοίχου πολ/κίας. 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια τριάντα δύο (232) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι ετττά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι ετττά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν τέσσερα χιλιοστά (104%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλισστά (109%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 


Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 231 του ι- 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά¬ 
σεως και τα αριθμ. διακόσια τριάντα τρία (233) και διακό¬ 
σια τριάντα τέσσερα (234) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο αριθμ. Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αριθμ. διακόσια τριάντα τρία (233) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ* και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
σαράντα ετττά χιλιοστά (147%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 234 του ι- 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια τριάντα τέσσερα (234) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
είκοσι ετττά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετρ. ογδόντα δύοτμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι ετττά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν δέκα τέσσερα χιλιοστά (114%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 233 του ι- 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. διακόσια τριάντα πέντε (235) και διακόσια 
τριάντα έξι (236) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια τριάντα πέντε (235) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) Ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
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πενήντα εννέα χιλιοστά (159%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 236 του ί¬ 
διου ορόφου στοίχου και πολ/κι'ας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ, Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. διακόσια τριάντα έξι (236) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό καιλοι- 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά (124%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 235 του ι- 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα έξι (16) 

Πολυκατοικία δέκα έξι (16) 

Η πολυκατοικία δέκα έξι 1(16) τύπου 412 β(α) που φαί¬ 
νεται στο αριθμ. 11282/Α/8/5.2.1986 σχέδιο αρίθμησης 
κλήρωσης, αποτελείται από το ισόγειο - πυλωτή και τους 
πρώτο (Α) δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω α¬ 
πό το ισόγειο - πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται στο αριθμ. Α/Ιβ σχέδιο κατόψεως. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο προ- 
σπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια τριάντα επτά (237) και 
διακόσια τριάντα οκτώ (238) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο αριθμ. Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αριθμ. διακόσια τριάντα επτά (237) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. ('Ό6,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι 
δύο χιλιοστά (122%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 238 του ι- 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Το αριθμ. διακόσια τριάντα οκτώ (238) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εί¬ 
κοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστά συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα ενενήντα πέντε χιλιοστά (95%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 237 του ι- 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προοπελάσεως 
και τα αριθμ. διακόσια τριάντα εννιά (239) και διακόσια 
σαράντα (240) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α2/β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια τριάντα εννέα (239) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξιτμ και 
πενήντα οκτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις 
(34) ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν τριάντα πεντε χιλιοστά (135%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 240 του ι- 
δίου ορόφου στοίχου πολ/κίας. 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια σαράντα (240) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (1097οο) ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν τέσσερα χιλιοστά (104%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (1 09%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 239 του ι- 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. διακόσια σαράντα ένα (241) και διακάσια σα- 
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ράντα δύο (242) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια σαράντα ένα (241) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοιττά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο- 
τπό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141 %ο), ανελκυστήρα εκατόν 
σαράντα επτά χιλιοστά (147%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 242 του ι- 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο ο ικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια σαράντα δύο (242) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι ετττά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν δέκα τέσσερα χιλιοστά (114%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Αυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 241 του ι- 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. διακόσια σαράντα τρία (243) και διακόσια 
σαράντα τέσσερα (244) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
αριθμ. Α2/β σχέδιο κατόψεως καιπεριγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια σαράντα τρία (243) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσο- 
τττό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο- 
τπ:ό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
πενήντα εννέα χιλιοστά (159%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοατάσιο και το διαμέρισμα 244 του ι- 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

' Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. διακόσια σαράντα τέσσερα (244) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 


και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
είκοσι ετττά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι ετττά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά (124%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με κοικόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 243 του ι- 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκαεπτά (17) 

Ο στοίχος δέκα επτά (17) που φαίνεται στο αριθμ. 
11282/Α/8/5.2.86 σχέδιο αρίθμησης- κλήρωσης περιλαμ¬ 
βάνει τις αριθμ. δέκα ετττά άλφα (17α), και δέκα ετττά βή¬ 
τα (17β) 

Η αριθμ. δέκα ετττά άλφα (17α) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. δέκα ετττά άλφα (17α) τύπου 
412 Α αποτελείται από το ισόγειο - πυλωτή και τους πρώ¬ 
το (Α) δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω από το 
ισόγειο - πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή των ο¬ 
ποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και φαίνονται στο αριθμ. Α/Ιδ σχέδιο κατό¬ 
ψεως. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια σαράντα πέντε 
(245), διακόσια σαράντα έξι (246) και διακόσια σαράντα ε¬ 
τττά (247) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2α 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια σαράντα πέντε (245) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ογδόντα μ^ (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου είκοσι ετττά δεκάκις χιλιοστά 
(27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τρία τμ και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
βδομήντα επτά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα εξήντα ε¬ 
τττά χιλιοστά (67%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα 
ετττά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμ/σιο. 

Το αριθμ. διακόσια σαράντα έξι (246) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ο¬ 
γδόντα μ- (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά 
(27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά αγδόντα 
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τρίατμ και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοσπ: συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
βδομήντα ετπά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα εξήντα ε¬ 
πτά χιλιοστά (67%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα 
επτά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 247 του ί¬ 
διου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας. 

Δυτ. Με το διαμέρισμα 259 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια σαράντα επτά (247) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν ενενήντα εννέα μ^ και πενήντα εκατοστά (99,50) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκάκις χιλιοστά (33%οο) που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα μ2 και 
οκτώ εκατ. (104,08) ψήφους τριάντα τρία (33) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χι¬ 
λιοστά (96%ο) ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλιοστά 
(83%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα έξι χιλιοστά 
(96%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 246 του 
ίδιου ορόφου οτοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρσμο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. διακόσια σαράντα οκτώ (248), διακόσια σα¬ 
ράντα εννέα (249) και διακόσια πενήντα (250) διαμερί¬ 
σματα που ς)αίνονται στο αριθμ. Α/2 α σχέδιο κατόψεως 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια σαράντα οκτώ (248) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ογδόντα μ^ (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά 
(27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τρία τμ και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
βδομήντα επτά χιλιοστά (77%ο) , ανελκυστήρα εβδομήντα 
τέσσερα χιλιοστά (74%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδο¬ 
μήντα επτά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδοτο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. διακόσια σαράντα εννέα (249) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ογδόντα μ^ (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά 
(27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τρίατμ και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
βδομήντα εττά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα εβδομήντα 
τέσσερα χιλιοστά (74%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδο¬ 
μήντα επτά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 


Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 250 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με το διαμέρισμα 262 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφατττόμενης πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια πενήντα (250) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενε¬ 
νήντα εννέα μ^ και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά- 
ντατρία δεκάκις χιλιοστά (33%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα μ^ και οκτώ εκατ. 
(104,08) ψήφους τριάντα τρία (33) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) 
ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 249 του 
ίδιου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμ/σιο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. διακόσια πενήντα ένα (251), διακόσια πενή¬ 
ντα δύο (252) και διακόσια πενήντα τρία (253), διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 α σχέδιο κατόψεως 
και περιγράφονται ως εξής: 

Τ ο αριθμ. διακόσια πενήντα ένα (25 1) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ο¬ 
γδόντα μ"^ (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά 
(27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τρίατμ και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
βδομήντα επτά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα ογδόντα 
χιλιοστά (80%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα ε¬ 
πτά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμ/σιο. 

Το αριθμ. διακόσια πενήντα δύο (252) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ο¬ 
γδόντα μ^ (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά 
(27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τρίατμ και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
βδομήντα επτά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα ογδόντα 
χιλιοστά (80%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα ε¬ 
πτά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 253 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με το διαμέρισμα 265 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητοοικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Το αριθμ. διακόσια πενήντα τρία (253) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ενενήντα εννέα μ^ και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τρία δεκάκις χιλιοστά (33%οο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα μ^ και οκτώ εκατ. 
(104,08) ψήφους τριάντα τρία (33) ποσοστό συμμετοχής 
επτς δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) 
ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλιοστά (101%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 252 του 
ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλιμακοστάσιο. 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. διακόσια πενήντα τέσσερα (254) διακόσια 
πενήντα πέντε (255) κα ι διακόσια πενήντα έξι (256) διαμε¬ 
ρίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 α σχέδιο κατόψεως 
καιπεριγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια πενήντα τέσσερα (254) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ογδόντα μ" (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά 
(27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τρία τμ και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
βδομήντα επτά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα ογδόντα ε¬ 
πτά χιλιοστά (87%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα 
επτά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά Με κοινόκτητο ο ικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το 1<λιμ/σιο. 

Το αριθμ. διακόσια πενήντα πέντε (255) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ογδόντα μ"" (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά 
(27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τρία τμ και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
βδομήντα επτά χιλιοστά (77%ο) , ανελκυστήρα ογδόντα ε¬ 
πτά χιλιοστά (87%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα 
επτά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 256 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με το διαμέρισμα 268 του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και εφαπτόμενης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια πενήντα έξι (256) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ενενήντα εννέα μ^ και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τρία δεκάκις χιλιοστά (33%οο) που αντιστοιχούν 


σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα μ^ και οκτώ εκατ. 

(104,08) ψήφους τριάντα τρία (33) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) 
ανελκυστήρα εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 255 
του ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλιμακοστάσιο. 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολ/κίας δέκα επτά άλφα (17α) έ¬ 
χουν κοινή θέρμανση με τα διαμ/τα της πολ/κίας δέκα ε¬ 
πτά βήτα (17β). Στην πολυκατοικία δέκα επτά άλφα (17α) 
αντιστοιχούντα 500%ο των δαπανών της κεντρικής θέρ¬ 
μανσης. 

Η αριθμ. δέκα επτά βήτα (17β) πολυκατοικία 
Η πολυκατοικία με αριθμ. δέκα επτά βήτα (17β) τύπου 
412 Α αποτελείται από το ισόγειο - πυλωτή και τους πρώ¬ 
το (Α) δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω από το 
ισόγειο - πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή των ο¬ 
ποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και φαίνονται στο αριθμ. Α/Ιδ σχέδιο κατό¬ 
ψεως. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο 
προσπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια πενήντα επτά 
(257), διακόσια πενήντα οκτώ (258) και διακόσια πενήντα 
εννέα (259) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2α 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια πενήντα επτά (257) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ογδόντα μ^ (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά 
(27%αο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τρίατμ και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
βδομήντα επτά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα εξήντα ε¬ 
πτά χιλιοστά (67%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα 
επτά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και Δυτικά Με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμ/σιο. 

Το αριθμ. διακόσια πενήντα οκτώ (258) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν ενενήντα εννέα μ^ και πενήντα εκατοστά (99,50) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκάκις χιλιοστά (33%οο) που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα μ^ και 
οκτώ εκατ. (104,08) ψήφους τριάντα τρία (33) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χι¬ 
λιοστά (96%ο) ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλιοστά 
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(83%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα έξι χιλιοστά 
(96%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 259 
του ίδιου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το αριθμ. διακόσια πενήντα εννέα (259) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ογδόντα μ* (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά 
(27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τρίατμ και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
βδομήντα επτά χιλιοστά (77%ο) , ανελκυστήρα εξήντα ε¬ 
πτά χιλιοστά (67%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα 
επτά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το διαμέρισμα 246 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Λυτ, Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 258 του ι¬ 
δίου ορόφου , στοίχου καιπολ/κίας. 

Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. διακόσια εξήντα (260), διακόσια εξήντα ένα 
(261) και διακόσια εξήντα δύο (262) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο αριθμ. Α/2 α σχέδιο κατόψεως καιπεριγρά- 
φονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια εξήντα (260) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδό¬ 
ντα μ^ (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία τμ 
και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά (27) πο¬ 
σοστό συμμετσχής στις δαπάνες κσινοχρήστων εβδομή¬ 
ντα επτά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα εβδομήντα τέσ¬ 
σερα χιλιοστά (74%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομή¬ 
ντα επτά χιΛ.ιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. διακόσια εξήντα ένα (261) διαμέρισμα απο- 
τελείται απιί τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν ενενήντα εννέα μ' και πενήντα εκατοστά (99,50) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου τριάντα τρία δεκάκις χιλιοστά (33%οο) που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα μ® 
και οκτώ εκατ. (104,08) ψήφους τριάντα τρία (33) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα 
έξι χιλιοστά (96%ο) ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλιοστά 
(91%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα έξι χιλιοστά 
(96%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 262 
του ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το αριθμ. διακόσια εξήντα δύο (262) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ο¬ 
γδόντα μ^ (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά 
(27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τρίατμ και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
βδομήντα επτά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα εβδομήντα 
τέσσερα χιλιοστά (74%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδο¬ 
μήντα επτά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το διαμέρισμα 249 του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και εφαπτομένης πολ/κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 261 του ι¬ 
δίου ορόφυ, στοίχου καιπολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. διακόσια εξήντα τρία (263), διακόσια εξήντα 
τέσσερα (264) και διακόσια εξήντα πέντε (265) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 α σχέδιο κστόψεως 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια εξήντα τρία (263) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ο¬ 
γδόντα μ^ (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά 
(27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τρία τμ και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε- 
βδσμήντα επτά χιλιοστά (77%ο), ανελκυστήρα ογδόντα 
χιλιοστά (80%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα ε¬ 
πτά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμ/σιο. 

Το αριθμ. διακόσια εξήντα τέσσερα (264) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν ενενήντα εννέα μ^ και πενήντα εκατοστά (99,50) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκάκις χιλιοστά (33%οο) που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα μ* και 
οκτώ εκατ. (104,08) ψήφους τριάντα τρία (33) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χι- 
λισστά (96%ο) ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλιοστά (101%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) και 
συναρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 265 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με το κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια εξήντα πέντε (265) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
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ογδόντα (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά 
(27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τρίατμ και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
βδομήντα επτά χιλιοσ:ά (77%ο), ανελκυστήρα ογδόντα 
χιλιοστά (80%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα ε- 
τσά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά Με το διαμέρισμα 252 του ιδίου ορόφου, 
τπΌΐ'χου και εφατττομένης πολ/κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοσΓάσιο και το διαμέρισμα 264 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Λ όροφος περιλαμ(3άνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
ιΛιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. διακόσια εξήντα έξι (266), διακόσια εξήντα 
επτά (267) και διακόσια εξήντα οκτώ (268) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατόψεως και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια εξήντα έξι (266) διαμέρισμα, αποτε¬ 
ίνεσαι από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα , λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ο¬ 
γδόντα μ^ (80,00) ποστιστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά 
(27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τρίατμ και εξήντα οκτοί εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι επτά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
βδομήντα ετσά χιλιοστά (77%ο) , ανελκυστήρα ογδόντα ε- 
ιττά χιλιοστά (87%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα 
επτά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανστ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμ/σιο. 

Το αριθμ. διακόσια εξήντα ειττά (267) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ενενήντα εννέα μ^ και πενήντα εκατοστά (99,50) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τρία δεκάκις χιλιοστά (33%οο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικοί εκατόν τέσσερα μ^ και οκτώ εκατ. 
(104,08) ψήφους τρισσα τρία (33) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) 
ανελκυστήρα εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 268 
του ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με το κοινόκτητΓΟ οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια εξήντα οκτώ (268) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ο¬ 
γδόντα μ^ (80,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά 
(27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
τρίατμ και εξήντα οκτώ εκατ. (83,68) ψήφους είκοσι ετττά 
(27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 


βδομήντα επτά χιλιοστά (77%ο) , ανελκυστήρα ογδάντα ε¬ 
τττά χιλιοστά (87%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα 
επτά χιλιοστά (77%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το διαμέρισμα 255 του ιδίου οράφου, στοίχου 
και εφαπτομένης πολ/κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 267 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια Με κοινόκτητο ο ικόπεδο 
Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως 
Τα διαμερίσματα της πολ/κίας δέκα ετττά βήτα (17β) έ¬ 
χουν κοινή θέρμανση μετά διαμ/τατης πολ/κίας δέκα επ¬ 
τά άλφα (17α). Στην πολυκατοικία δέκα ετττά βήτα (17β) α¬ 
ντιστοιχούν τα 500%ο των δαπανών της κεντρικής θέρ¬ 
μανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα οκτώ (18) 

Ο στοίχος δέκα οκτώ (18) τύπου 412 β(α)που φαίνεται 
στο αριθμ. 11282/Α/8/5.2.1986 σχέδιο αρίθμησης κλήρω¬ 
σης, περιλαμβάνει τις αριθμ. δέκα οκτώ άλφα (18α) και 
δέκα οκτώ βήτα (18β) πολυκατοικίες. 

Η αριθμ. δέκα οκτώ άλφα (18α) πολυκατοικία 
Η πολυκατοικία με αριθμ. δέκα οκτώ άλφα (18α) τύπου 
412 β(α), αποτελείται από το ισόγειο -πυλωτή και τους 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω α- 
πά το ισόγειο - πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 β σχέδιο κατόψεως. 
ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο προ¬ 
σπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια εξήντα εννέα (269) και 
διακόσια εβδομήντα (270) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο αριθμ. Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αριθμ. διακόσια εξήντα εννέα (269) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εί¬ 
κοσι ετττά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετρ. ογδάντα δύοτμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι ετττά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα ενενήντα πέντε χιλιοστά (95%ο) και κεντρι- 
, κής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνο¬ 
ρεύει; 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 270 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια εβδομήντα (270) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι- 
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χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141 %ο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι 
δύο χιλιοστά (122%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 275 του ι- 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με το διαμέρισμα 283 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά- 
σεως καιτααριθμ. διακόσια εβδομήντα ένα (271) και δια¬ 
κόσια εβδομήντα δύο (272) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο αριθμ. Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αριθμ. διακόσια εβδομήντα ένα (271) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν τέσσερα χιλιοστά (104%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 272 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια εβδομήντα δύο (272) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα πεντε χιλιοστά (135%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 273 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου πολ/κίας. 

Δυτικά Με το διαμέρισμα 281 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. διακόσια εβδομήντα τρία (273) και διακόσια 
εβδομήντιτ τέσσερα (274) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο αριθμ. Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως 
εξής: 


Το αριθμ. διακόσια εβδομήντα τρία (273) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
είκοσι ετττά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρατετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι ετττά (27) ποσοστά συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν δέκα τέσσερα χιλιοστά (114%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 274 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια εβδομήντα τέσσερα (274) διαμέρι¬ 
σμα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζί¬ 
να, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθα¬ 
ρό εμβαδόν εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξιτμ και πε¬ 
νήντα οκτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
σαράντα ετττά χιλιοστά (147%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 271 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με το διαμέρισμα 279 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν διακόσια ε¬ 
βδομήντα πέντε (275) και διακόσια εβδομήντα έξι (276) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2β σχέδιο κα¬ 
τόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. διακόσια εβδομήντα πέντε (275) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
είκοσι ετττά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρατετρ. ογδόντα δύοτμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι ετττά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά (124%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 276 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια εβδομήντα έξι (276) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
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εμβαδόν εκατόν ένα και ενενήντα εκατοστά (101,90) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξιτμ και πε¬ 
νήντα οκτώ εκατ. (106,58) ψήφουςτριάντα τέσσερις (34) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν σαράντα ένα χιλιοσι ά (141 %ο), ανελκυστήρα εκατόν 
πενήντα εννέα χιλιοστά (159%ο) και κεντρικής θέρμαν- 
στ)ς εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 269 του ι- 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με το διαμέρισμιι 277 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκιττοικίας, 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χ^ί)ρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. Τα δια¬ 
μερίσματα της πολυκατοικίας δέκα οκτώ άλφα έχουν κοι- 
νή| θέρμανση με τα διαμ,άα της πολ/κίας δέκα οκτώ βήτα 
(ΙΒβ) Στην πολυκατοικία δέκα οκτώ άλφα (18α) αντιστοι¬ 
χούν τα 500%ο των δαπτινών της κεντρικής θέρμανσης. 

Η αριθμ. δέκα οκτώ βήτα (18β) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. δέκα οκτώ βήτα (18β) τύπου 
412 β (α), αποτελείται από το ισόγειο-πυλωτή και τους 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω α¬ 
πό το ισόγειο - πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται στο αριθμ. Α/1β σχέδιο κατόψεως. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια ε¬ 
βδομήντα επτά (277) και διακόσια εβδομήντα οκτώ (278) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2β σχέδιο κα¬ 
τόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια εβδομήντα ετπά (277) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικού·:; χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσο- 
σι:ό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
είκοσι επτά δεκάκις χιλιοιστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε 
μίτρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι ετπά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα ενενήντα πέντε χιλιοστά (95%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με το διαμέρισμια 270 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολ/κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστιίσιο και το διαμέρισμα 278 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια εβδομήντα οκτώ (278) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 


κοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πε¬ 
νήντα οκτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν σαράντα ένα χιλιοστά (141 %ο), ανελκυστήρα εκατόν 
είκοσι δύο χιλιοστά (122%ο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 277 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. διακόσια εβδομήντα εννέα (279) και διακό¬ 
σια ογδόντα (280) διαμερίσματα που φαίνονται στο α- 
ριθμ. Α/2 β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια εβδομήντα εννέα (279) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
είκοσι ετττά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετρ. ογδόντα δύοτμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν τέσσερα χιλιοστά (104%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με το διαμέρισμα 272 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφατττομένης πολ/κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 280 του 
ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια ογδόντα (280) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε,μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141 %ο), ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα πεντε χιλιοστά (135%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 279 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου πολ/κίας. 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. διακόσια ογδόντα ένα (281) και διακόσια ο¬ 
γδόντα δύο (282) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσ,α ογδόντα ένα (281) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
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λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ" και ενενήντα εκατοοτά (78,90) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν δέκα τέσσερα χιλιοστά (114%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με το διαμέρισμα 274 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 282 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια ογδόντα δύο (282) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέασερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν εκατόν ένα μ" και ενενήντα εκατοστά (101,90) πο¬ 
σοστά συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξιτμ και 
πενήντα οκτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις 
(34) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν σαράνι:α επτά χιλιοστά (147%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατάν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 281 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. διακόσια ογδόντα τρία (283) και διακόσια ο¬ 
γδόντα τέσσερα (284) διαμερίσματα που φαίνονται στο α- 
ριθμ. Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. διακόσια ογδόντα τρία (283) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίαι; εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά (124%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με το διαμέρισμα 276 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 284 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια ογδόντα τέσσερα (284) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 


εμβαδόν εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πε¬ 
νήντα οκτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) 
ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
πενήντα εννέα χιλιοστά (159%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 283 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας δέκα οκτώ βήτα 
(18β) έχουν κοινή θέρμανση με τα διαμ/τα της πολ/κίας 
δέκα οκτώ άλφα (18α). Στην πολυκατοικία δέκα οκτώ βή¬ 
τα (18β) αντιστοιχούν τα 500%ο των δαπανών της κεντρι¬ 
κής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα εννέα (19) 

Ο στοίχος δέκα εννέα (19) τύπου 412 β(α) που φαίνεται 
στο αριθμ. 11282/Α/8/5.2.1986 σχέδιο αρίθμησης κλήρω¬ 
σης, περιλαμβάνει τις αριθμ. δέκα εννέα άλφα (19α), δέ¬ 
κα εννέα βήτα (19β) και δέκα εννέα γάμα (19γ) πολυκα¬ 
τοικίες. 

Η αριθμ. δέκα εννέα άλφα (19Α) πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. δέκα εννέα άλφα {19α) τύπου 
412 β (α), αποτελείται από το ισόγειο -πυλωτή και τους 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω α¬ 
πό το ισόγειο - πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται στο αριθμ. Α/Ιβ σχέδιο κατόψεως. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια ο¬ 
γδόντα πέντε (285) και διακόσια ογδόντα έξι (286) διαμε¬ 
ρίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2β σχέδιο κατόψεως 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια ογδόντα πέντε (285) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα ενενήντα πέντε χιλιοστά (95%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 286 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκηγΓο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια ογδόντα έξι (286) διαμέρισμα, απο- 
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τείιείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούο; χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ" και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκκ; χιλιοστά (34%οο) που α\/τιστοι- 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι 
δύο χιλιοστά (122%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανστ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 285 του ί¬ 
διου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με το διαμέρισμα 293 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομέν/ης πολυκατοικίας, με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. διακόσια ον^δόντα επτά (287) και διακόσια ο¬ 
γδόντα οκτώ (288) διαμερίσματα που φαίνονται στο α- 
ριθμ. Α/2 β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια ο\ δόντα επτά (287) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρά 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ" και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσο- 
σιά συνιδιοκτησίας εξα(5ιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετρ. ογδόντα δύοτμ και πενήντατρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν τέσσερα χιλιοστά (104%(3) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 288 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια ογδόντα οκτώ (288) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρά και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρατετραγωνικά εκατόν έξιτμ και 
πενήντα οκτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις 
(34) ποσοστό συμμετο):ής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν τριάντα πεντε χιλιοστά (135%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντ α ένα χιλιοστά (141%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 287 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτικά Με το διαμέρισμα 295 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολίΐκατοικίας, με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οιΐκόπεδο. 


ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. διακόσια ογδόντα εννέα (289) και διακόσια 
ενενήντα (290) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ 
Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια ογδόντα τρία εννέα (289) διαμέρι¬ 
σμα αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία 
εκατ. (82,53) ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατάν εννέα χιλιοστά 
(109%ο) ανελκυστήρα εκατόν δέκα τέσσερα χιλιοστά 
(114%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά 
(109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 290 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας 
Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια ενενήντα (290) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρά 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστά 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
σαράντα επτά χιλιοστά (147%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατάν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 289 του ι¬ 
δίου ορόφο -στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με το διαμέρισμα 297 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλ. κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελά¬ 
σεως και τα αριθμ. διακόσια ενενήντα ένα (291) και δια¬ 
κόσια ενενήντα δύο (292) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο αριθμ. Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως 
εξής: 

Το Αριθμ. διακόσια ενενήντα ένα (291) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ° και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι ετττά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά (124%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


13777 


Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοοτάσιο και το διαμέρισμα 292 του ί¬ 
διου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το αριθμ. διακόσια ενενήντα δύο (292) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν εκατόν ένα μ* και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοιπησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (347οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
πενήντα εννέα χιλιοστά ( 159%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Μετο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 291 ταυ ι- 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με το διαμέρισμα 299 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/'3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας δέκα εννέα άλφα 
(19α) έχουν κοινή θέρμανση με τα διαμ/τα των πολ/κιών 
δέκα εννέα βήτα (19β) και δέκα εννέα γάμα (19γ). Στην πο¬ 
λυκατοικία δέκα εννέα άλφα (19α) αντιστοιχούντα 333%ο 
των δαπανών της κεντρικής θέρμανσης. 

Η αριθμ. δέκα εννέα βήτα (19β) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. δέκα εννέα βήτα (19β) τύπου 
412 β (α), αποτελείται από το ισόγειο -πυλωτή και τους 
πρώτο (Α) δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω α¬ 
πό το ισόγειο - πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 β σχέδιο κατόψεως. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο προ- 
σπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια ενενήντα τρία (293) και 
διακόσια ενε νήντα τέσσερα (294) διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο αριθμ. Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια ενενήντα τρία (293) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
βδομήντα οιττώ μ® και ενενήντα εκατοστά (78,90) πσσο- 
στό συνιδιοκτησίας εξαδιαιρέτσυ επίτου όλου οικοπέδου 
είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετρ. ογδόντα δύοτμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα ενενήντα πέντε χιλιοστά (95%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 286 
του ιδίου ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας. 


Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 294 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια ενενήντα τέσσερα (294) διαμέρι¬ 
σμα, απατελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζί¬ 
να, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθα¬ 
ρό εμβαδόν εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά 
(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά 
(34%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα 
τέσσερις (34) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141 %ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν είκοσι δύο χιλιοστά (122%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141 %ο) και συ- 
νσρεύει: 

Ανατ. Μετο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 293 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετο διαμέρισμα 301 
του ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. διακόσια ενενήντα 
πέντε (295) και διακόσια ενενήντα έξ (296) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 β σχέδιο κατόψεως και πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. διακόσια ενενήντα πέντε (295) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξαδιαιρέτσυ επίτου όλου οικοπέδου 
είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετρ. ογδόντα δύοτμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν τέσσερα χιλιοστά (104%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 288 
του ιδίου ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 296 του 
ιδίου ορόφου στοίχου και. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια ενενήντα έξι (296) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ' και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα πεντε χιλιοστά (135%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Μετο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 295 του ί¬ 
διου ορόφου πολ/κίας. 
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Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 303 
του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας. 

Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεοδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. διακόσια ενενήντα ειπά (297) και διακόσια ε¬ 
νενήντα οκτώ (298) δκιμερίσματα που φαίνονται στο α- 
ριθμ. Α/2β σχέδιο κατόι)ιεως και περιγράφονται ως εξής 
Το αριθμ. διακόσια ενενήντα επΐά(297) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσο- 
υχό συνιδιοκτησίας εξ ειδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
είκοσι επτά δεκάκις χιλι οστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετρ. ογδόνταδύοτμ καιπενήντατρίαεκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά [21] ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εικατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν δέκα τέσσερα χιλιοστά (114%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο- οικόπεδο και το διαμέρισμα 290 
του ιδίου ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολυκατοι¬ 
κίας. 

Λυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 298 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου καιπολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικοπεδο.\ 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. διακόσια ενενήντα οκτώ (298) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερ-α (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσο- 
ιοτό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις (5απάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141 %ο), ανελκυστήρα εκατόν 
σαράντα επτά χιλιοστιί (147%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 297 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Λυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 305 του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας, 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ Με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. διακόσια ενενήντα εννέα (299) και τριακόσια 
(300) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2β σχέδιο 
κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. διακόσια ενενήντα εννέα (299) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ^ και. ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετρ. ογδόντα διύοτμ καιπενήντατρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά 127) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 


πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά (124%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 292 
του ιδίου ορόφου στοίχου και εφατττομένης πολυκατοι¬ 
κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 300 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριακόσια (300) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα μ' 
και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα 
δεκάκις χλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. (106,58) 
Ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά 
(141%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλιοστά 
(159%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα ένα χι¬ 
λιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 299 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 307του 
ιδίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας δέκα εννέα βήτα 
(19β) έχουν κοινή θέρμανση με τα διαμ/τα των πολ/κιών 
δέκα εννέα άλφα (19α) και δέκα εννέα γάμα (19γ). 

Στην πολυκατοικία δέκα εννέα βήτα (19β) αντιστοιχούν 
τα 333%οτων δαπανώντης κεντρικής θέρμανσης. 

Η αριθμ. δέκα εννέα γάμα (19γ) πολυκατοικία 
Η πολυκατοικία με αριθμ. δέκα εννέα γάμα (19γ) τύπου 
412 β (α), αποτελείται από το ισόγειο -πυλωτή και τους 
πρώτο (Α) δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω α¬ 
πό το ισόγειο - πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 β σχέδιο κατόψεως. 
ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Οπρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστουςχώ- 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο προ¬ 
σπελάσεως και τα αριθμ. τριακόσια ένα (301) και τριακό¬ 
σια δύο (302) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2β σχέδιο κστόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. τριακόσια ένα (301) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ' και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε¬ 
πτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστη- 
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ρα ενενήντα πέντε χιλιοστά (95%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει. 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 294 
του ιδίου ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 302 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριακόσια δύο (302) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ' και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι δύο χιλιο¬ 
στά (122%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έ¬ 
να χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 301 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστουςχώρους,δηλ. 

κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. τριακόσια τρία (303) και τριακόσια τέσσερα 
(304) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 β σχέ¬ 
διο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. τριακόσια τρία (303) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα 
οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε¬ 
πτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύοτμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν τέσσερα χιλιοστά (104%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με. κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 296 
του ιδίου ορόφου στοίχου και εφατττομένης πολ/κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 304 του 
ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριακόσια τέσσερα (304) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα πε;ντε χιλιοστά (135%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει. 


Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 303 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου πολ/κίας. 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γόροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 

κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ.τριακόσια πέντε (305) καιτριακόσιαέξι (306) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2β σχέδιο κα¬ 
τόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. τριακόσια πέντε (305) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν δέκα τέσσερα χιλιοστά (114%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 298 
του ιδίου ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολυκατοι¬ 
κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 306 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριακόσια έξι (306) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα επτά χι¬ 
λιοστά (147%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 305 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. τριακόσια επτά (307) και τριακόσια οκτώ 
(308) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2β σχέδιο 
κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. τριακόσια ετπά (307) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι ε¬ 
πτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι ετπά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστη- 
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ρα εκατόν δέκα είκοσι χιλιοστά (124%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν εννέ α χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει; 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 300 
του ίδιου ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολυκατοι¬ 
κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 308 του ι- 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριακόσια οκτώ (308) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκα¬ 
τόν ένα μ* και ενενήντα εκατοστά (1 0 1 ,90) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτοιυ επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοτη^ά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141 %ο) , ανελκ υστήρα εκατόν πενήντα εννέα χι¬ 
λιοστά ( 159%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141%ο) κοι συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοσι:άσιο και το διαμέρισμα 307 του ί¬ 
διου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριΕΙμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας δέκα εννέα γάμα 
(19γ) έχουν κοινή θέρμανση με τα διαμ/τα των πολ/κιών 
δέκα εννέα άλφα (19α) και δέκα εννέα βήτα (19β). Στην 
πολυκατοικία δέκα εννέα γάμα (19γ) αντιστοιχούν τα 
333%ο των δαπανών της κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ είκοσι (20) 

Ο στοίχος είκοσι (20) που φαίνεται στο αριθμ. 11282/ 
Α/8/5.2.1986 σχέδιο αρίθμησης κλήρωσης, περιλαμβάνει 
τις αριθμ. είκοσι άλφα (20α), είκοσι βήτα (20β) και είκοσι 
γάμα (20γ) πολυκατοικίες. 

Η αριθμ. είκοσι άλφα (20α) πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. είκοσι άλφα (20α) τύπου 412 
β (α), αποτελείται από το ισόγειο -πυλωτή και τους πρώτο 
(Α) δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) πάνω από το ι¬ 
σόγειο - πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή των ο¬ 
ποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται σι:ο αριθμ. Α/1 β σχέδιο κατόψεως. 
ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο προ- 
σπελάσεως και τα αριθμ. τριακόσια εννέα (309) και τρια¬ 
κόσια δέκα (310) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. τριακόσια εννέα (309) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια διομάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα οκτώ μ" και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
επτά δεκάκις χιλιοστά (27'%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 


φους είκοσι ετττά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (1 09%ο) ανελκυστή¬ 
ρα ενενήντα πέντε χιλιοστά (95%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εννέα χιλιοστά (1 09%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 310 του ι- 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριακόσια δέκα (310) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ' και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 
(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι δύο χιλιο¬ 
στά (122%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έ¬ 
να χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 309 του ι- 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με το διαμέρισμα 317 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένηςπολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. τριακόσια ένδεκα (311) και τριακόσια δώδε¬ 
κα (312) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2β 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. τριακόσια ένδεκα (311) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ε¬ 
βδομήντα οκτώ μ" και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου είκοσι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία 
εκατ. (82,53) ψήφους είκοσι ετττά (27) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά 
(109%ο) ανελκυστήρα εκατόν τέσσερα χιλιοστά (104%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) 
και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 312 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριακόσια δώδεκα (312) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
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τριάντα πεντε χιλιοστά (135%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατάν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 311 του ί¬ 
διου ορόφου στοίχου πολ/κίας Δυπκά Με το διαμέρισμα 
319 του ιδίου ορόφου στοίχου και εφατττομένης πολυκα¬ 
τοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. τριακόσια δέκατρία (313) και τριακόσια δέ- 
κατέσσερα (314) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ, 
Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. τριακόσια δέκατρία (313) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ" και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν δέκα τέσσερα χιλιοστά (114%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 314 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας 
Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριακόσια δεκατέσσερα (314) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
σαράντα ειττά χιλιοστά (147%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει. 

Ανατ. Μετο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 313 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Μετο διαμέρισμα 321 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφατττομένηςπολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
καιτα αριθμ. τριακόσια δέκα πέντε (315) και τριακόσια δέ¬ 
κα έξι (316) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2β 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. τριακόσια δέκα πέντε (315) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ· μ" και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτσυ επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 


σι ετττά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετο^ς στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν δέκα είκοσι χιλιοστά (124%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συ¬ 
νορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 316 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριακόσια δέκα έξι (316) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
πενήντα εννέα χιλιοστά (159%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει. 

Ανατ. Μετο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 315του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με το διαμέρισμα 323 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας είκοσι άλφα (20α) 
έχουν κοινή θέρμανση με τα διαμ/τα των πολ/κιών είκοσι 
βήτα (20β) και είκοσι γάμα (20γ). Στην πολυκατοικία είκο¬ 
σι άλφα (20α) αντιστοιχούν τα 333%οτων δαπανώντης κε¬ 
ντρικής θέρμανσης. 

Η αριθμ. είκοσι βήτα (20β) πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. είκοσι βήτα (20β) τύπου 412 β 
(α), αποτελείται από το ισόγειο-πυλωτή και τους πρώτο 
(Α)', δεύτερο (Β), τρίτο (Π και τέταρτο (Δ) πάνω από το ι¬ 
σόγειο - πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή των ο¬ 
ποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 β σχέδιο κατόψεως. 
ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο προ¬ 
σπελάσεως καιτα αριθμ. τριακόσια δέκα επτά (317) και 
τριακόσια δέκα οκτώ (318) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο αριθμ. Α/2β σχέδιο κστόψεως και περιγράφονται ως 

εξής: ^ , 

Το αριθμ. τριακόσια δέκα ετπα (317) διαμέρισμα αποτε- 
λείταιαπότρία(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα οκτώ μ" και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
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τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα ενενήντα πέντε χιλιοστά (95%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 318 του ι- 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με το διαμέρισμα 310 του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριακόσια δέκα οκτώ (318) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο- 
(ττό συμμετοχής στις διαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι 
δύο χιλιοστά (122%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
σαράντα ένα χιλιοστά 1 141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοεπάσιο και το διαμέρισμα 317 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με το διαμέρισμα 325 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. τριακόσια δέκα εννέα (319) και τριακόσια εί¬ 
κοσι (320) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 β 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. τριακόσια δίεκα εννέα (319) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ" και ενενή^/τα εκατοστά (78,90) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι επτά δεκάκις χιλιοστιί (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν τέσσερα χιλιοστά (104%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με το διαμέρισμα 312 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο, 
Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 320 του 
ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριακόσια είκοαι (320) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκα¬ 
τόν ένα μ" και ενενήντα ε;κατοστά (101,90) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατ όν έξι τμ και πενήντα οκτώ εκατ. 


(106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα ένα 
χιλιοστά (141 %ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα πεντε χι¬ 
λιοστά (135%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
ένα χιλιοστά (141 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 319 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου πολ/κίας. 

Δυτικά Με το διαμέρισμα 327 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόιπτιτο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. τριακόσια είκοσι ένα (321) και τριακόσια εί¬ 
κοσι δύο (322) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. τριακόσια είκοσι ένα (321) διαμέρισμα αποτε- 
λείταιαπότρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό καιλοι- 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) ψή¬ 
φους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν δέκα τέσσερα χιλιοστά (114%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά ( 109%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το διαμέρισμα 314 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 322 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριακόσια είκοσι δύο (322) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ= και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
σαράντα επτά χιλιοστά ( 147%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 321 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με το διαμέρισμα 329 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Δ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. τριακόσια είκοσι τρία (323) και τριακόσια εί¬ 
κοσι τέσσερα (324) διαμερίσματα που φαίνονται στο α- 
ριθμ. Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. τριακόσια είκοσι τρία (323) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
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λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78 .90) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά (124%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανστ. Με το διαμέρισμα 316 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 324 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριακόσια είκοσι τέσσερα (324) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εκατόν ένα μ" και ενενήντα εκατοστά (101,90) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πε¬ 
νήντα οκτώ εκατ, (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
πενήντα εννέα χιλιοστά (159%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει; 

Ανατ Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 323 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας. 

Δυτ. Με το διαμέρισμα 331 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα; Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας είκοσι βήτα (20β) έ¬ 
χουν κοινή θέρμανση με τα διαμ/τα των πολ/κιών είκοσι 
άλφα (20α) και είκοσι γάμα (20γ). Στηνπολυκστοικία είκο¬ 
σι β:'τα (20β) ανπστοιχούντα 333%ο των δαπανών της κε- 
-,ι'ΐί'ής θέρμανσης. 

ϋ αριθμ. είκοσι γάμα (20γ) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. είκοσι γάμα (20γ) τύπου 412 β 
(α), αποτελείται από το ισόγειο -πυλωτή και τους πρώτο 
(Α) δεύτερο (Β), τρίτο (η και τέταρτο (Δ) πάνω από το ι¬ 
σόγειο - πυλωτή ορόφους και δώμα, η περιγραφή των ο¬ 
ποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο Πυλωτή περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 β σχέδιο κατόψεως. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο πρώτος (Α) όροφοςπεριλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο προ- 
σπελάσεως και τα αριθμ. τριακόσια είκοσι πέντε (325) και 
τριακόσια είκοσι έξι (326) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο αριθμ. Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αριθμ. τριακόσια είκοσι πέντε (325) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 


λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα ενενήντα πέντε χιλιοστά (95%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνο¬ 
ρεύει; 

Ανατ. Με το διαμέρισμα 318 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολ/κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 326 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας και με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριακόσια είκοσι έξι (326) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι 
δύο χιλιοστά (122%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 325 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οίκόπέδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΓΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστουςχώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. τριακόσια είκοσι ετπά (327) και τριακόσια εί¬ 
κοσι οκτώ (328) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2 β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. τριακόσια είκοσι ετπά (327) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν τέσσερα χιλιοστά (104%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με το διαμέρισμα 320 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφατπομένης πολ/κίας. 

Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 328 του 
ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριακόσια είκοσι οκτώ (328) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
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εκατόν ένα και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141 %ο), ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα πεντε χιλιοστά (135%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 327 του ί¬ 
διου ορόφου στοίχου πολ/κίας. 

Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. τριακόσια είκοσι εννιά (329) και τριακόσια 
τριάντα (330) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2β σχέδιο κατάψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. τριακόσια είκοσι εννιά (329) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν δέκα τέσσερα χιλιοστά (114%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με το διαμέρισμα 322 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Λυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 330 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριακόσια τριάντα (330) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
σαράντα επτά χιλιοσι:ά (147%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 329 του ι¬ 
δίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Λυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

Ο Λόροφοςπεριλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλ. 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. τριακόσια τριάντα ένα (331) και τριακάσια 
τριάντα δύο (332) διαμερίσματαπου φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2β σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 


Το Αριθμ. τριακόσια τριάντα ένα (331) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ^ και ενενήντα εκατοστά (78,90) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι επτά δεκάκις χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετρ. ογδόντα δύο τμ και πενήντα τρία εκατ. (82,53) 
ψήφους είκοσι επτά (27) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) α¬ 
νελκυστήρα εκατόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά (124%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εννέα χιλιοστά (109%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με το διαμέρισμα 324 του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Λυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 332 του ι¬ 
δίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριακόσια τριάντα δύο (332) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν εκατόν ένα μ^ και ενενήντα εκατοστά (101,90) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
τριάντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (34%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι τμ και πενήντα ο¬ 
κτώ εκατ. (106,58) ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (141 %ο), ανελκυστήρα εκατόν 
πενήντα εννέα χιλιοστά ( 159%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα ένα χιλιοστά (141%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 331 του ι¬ 
δίου οράφου στοίχου και πολ/κίας. 

Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα: Το Δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυστή¬ 
ρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας είκοσι γάμα (20γ) 
έχουν κοινή θέρμανση με τα διαμ/τα των πολ/κιών είκοσι 
άλφα(20α) και είκοσι βήτα (20β). 

Στην πολυκατοικία είκοσι γάμα (20γ) ανπστοιχούν τα 
333%οτων δαπανώντης κεντρικής θέρμανσης. 

Κάθε μιά από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις 
του Ν. 3741/1929 «περί της κατ' όροφον ιδιοκτησίας» ό¬ 
πως τροποποιήθηκε με το ΝΔ1024/1971, το άρθρο 10 ΑΝ 
163/ 1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα ΝΔ 946/1971 και149/1973 και τα άρθρα 1002 
καιΙΙΙΤτου ΑΚ. 

Ειδικά τα πέντε χιλιάδες έξι τετραγωνικά μέτρα και ε- 
νιακόσια είκοσι πέντε χιλιοστά (5.006,925) παραμένουν 
σαν ενιαίοι αυτοτελείς χώροι στην ιδιοκτησία του ΟΕΚ, ο 
οποίος παρακρατεί το δικαίωμα να διαμορφώνει τούτους 
οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση του σε περισ¬ 
σότερους επί μέρους χώρους και να προβαίνει μονομε- 
ρώς και χωρίς την σύμπραξη των λοιπών συνιδιοκτητών 
στην κατανομή των ανήκόντων σε κάθε ένα από τους ενι¬ 
αίους αυτούς χώρους ποσοστών συνιδιοκτησίας επί του 
οικοπέδου και να συνιστά κατ’ αυτόν τον τρόπο χωριστές 
οριζόντιες ιδιοκτησίες, σύμφωνα με τις διατάξεις και να 
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κατανέμει τις δαπάνεςτων κοινοχρήστων, σύμφωναπρος 
τις διατάξεις του Γενικού και του Ειδικού Κανονισμού. 

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

1) Πίνακας που περιέχει τον αριθμό των κατοικιών, τον 
στοίχο στον οποίο ανήκει κάθε μιά, τον τύπο κατοικίας, 
την θέση αυτής και τον αριθμό των δωματίων, το εμβαδό 
αυτής, το εμβαδόν της αποθήκης που ενδεχομένως αντι¬ 
στοιχεί σ’αυτήν, τα ποσοστά που αντιστοιχούν σ αυτήν σε 
δεκάκις χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και 
ψήφους και το ποσοστό συνιδιοκτησίας σε Μ® επί του οι¬ 
κοπέδου. 

2) Το Σχέδιο Αρίθμησης κλή ωσης, στο οποίο εικονίζε- 
ταιτο όλο αρχικό οικόπεδο όπως αγοράστηκε από τον Ο- 
ΕΚ, το τμήμα αυτού που διατέθηκε για δημόσιους και κοι¬ 
νόχρηστους χώρους (με ρόζ χρώμα) τα τμήματα αυτού 
που απαρτίζουν το οικόπεδο του οικισμού, οι χώροι του 
οικοπέδου του Οικισμού, που καταλαμβάνονται από τους 
είκοσι (20) τπΌίχους, οι χώροι που καταλαμβάνονται από 
κάθε μιά κατοικία κάθε στοίχου και τα τμήματα του οικο¬ 
πέδου του οικισμού που ανήκουν κατά αποκλειστική χρή¬ 
ση σε κάθε κατοικία. 

3) Σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών καθώς καιτα σχε¬ 
τικά στοιχεία κοστολόγησης. 

Όλα τα ανωτέρω ευρίσκονται εντός φακέλου που έχει 


κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Καφίρη - Αθα¬ 
νασίου Θεώνη και έχει συνταχθεί η αριθμ. 5569/28.9.98 
πράξη αυτού. 

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙ¬ 
ΚΙΣΜΟΥ 

Ο Κανονιαμός που διέπειτις σχέσεις των συνιδιοκτητών 
του παρόντος οικισμού και περιλαμβάνει α) Τον Γενικό 
Κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών σε σχέση με 
τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους του όλου 
οικισμού και β) Τον Ειδικό Κανονισμό των συνιδιοκτητών 
κάθε στοίχου. Καταρτίσθηκε δυνάμει των αριθμ. 
23/19.3.76 και 87/15.11.1977 αποφάσεων του Δ/κού Συμ¬ 
βουλίου του ΟΕΚκαι δημοσιεύθηκε στα αριθμ. 441/5.4.76 
και 1296/16.12.77 φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνή- 
σεως (τεύχος Β) αποτελεί δε αναπόσπαστο μέροςτης πα¬ 
ρούσας πράξης συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών του 
οικισμού και αντίγραφα των ως άνω ΦΕΚ πρέπει να μετα- 
γραφούν, με την παρούσα. 

. Το ΔΣ του ΟΕΚ αποφασίζει η παρούσα απόφαση να δη- 
μοσιευθεί στην Εφημερίδατης Κυβερνήσεως σε εφαρμο¬ 
γή του άρθρου 10 παρ. 2 του ΑΝ 163/1967 όπως αντικα- 
ταστάθηκε και ισχύει. 

Ο Πρόεδροςτου Δ.Σ. 

ΑΘΑΝ. ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙ.ΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΒ * ΡΑΧ 52 34 312 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Σολωμού 51 


Πληροφορίες δημο^πευμ^^των Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 
Πληροφορίες δημο^τιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 
Πώληση Φ.Ε.Κ. 

Φωτοαντίγραφα πα>ιαιών Φ.Ε.Κ. 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 
αποστολή Φ.Ε.Κ. 


5225 761 
5230 841 
5225 713 
5249 547 
5239 762 
5248 141 
5248 188 
5248 785 

5248 320 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Βασ. Όλγας 188, 1ος όρ.-Τ.Κ. 546 55 (031) 423 956 


ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 
ΠΑΤΡΑ 

Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 


4136 402 
4171 307 
(061) 271 249 
224 581 

(0651) 21 901 
(0531) 22 637 
26 522 


- Μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ. 

ΤΙΜΗ <1)ΥΛΛΩΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΡΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Από 8 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά δσέλιδο ή μέρος αυτού 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 

Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ 

2531 

ΤΑΠΕΤ 3512 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.) 

60.000 δρχ. 

3.000 

δρχ. 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.) 

70.000 » 

3.500 

» 

Γ' (Διορισμοί, απολ.ύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 

15.000 V 

750 

» 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.) 

70.000 » 

3.500 

.. 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

30.000 » 

1.500 

.. 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

15.000 » 

750 

» 

Παράρτημα ( Πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμών) 

5.000 » 

250 

» 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

10.000 » 

500 

» 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

3.000 » 

150 

» 

Προκηρύξεων Α.Σ.ΙΞ.Π. 

10.000 .. 

500 

» 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

250.000 » 

12.500 

» 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

250.000 » 

12.500 

» 


Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το 
οποίο με τη φροντίδ^ι του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται πέρα των παραπάνω αναφερομένων ποσών με τα ταχυδρομικά τέλη και μπο¬ 
ρεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Οικονομικού του Εθνικού Τυπογραφείου. 

Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑΠΕΤ 
(Σολωμού 51 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία. 

Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής. 

Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό 
της συνδρομής και ο,\.όκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

Η συνδρομή ισχύει 'αα ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν 
εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

Αντίγραφα διπλοτύπο^ν. ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες του κοινού λειτουργούν καθημερινά από 08.00 έως 13.00 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

























